(cari impiedecă concrefionarea pulberii) si a unui | 


adaus de aliaje de zinc și fosfor (cari dau luciu 
stratului zincat). Toba se încălzește la tempera- 
tura de 250:::450* și se rotește încet, timp de 
1*«10 ore, după grosimea dorită a stratului zincat. 
Zincul difuzează în piesă, formând la suprafața 
ei o soluție solidă de zinc în fier, cu bune pro- 
prietăți de rezistență la coroziune, dar casantá, 
nesuportând îndoiri. 

Zincarea prin difuziune se aplică la fabricarea 
pieselor mici, turnate din fontă maleabilă, a 
pieselor de mașini agricole, a buloanelor, a șuru- 
burilor, etc. — Sin. Sherardizare. 

1, Zincare prin imersiune la cald, V. Zincare 
la cald, 

* ~ prin pulverizare [OIHHKOBaHHe NyJIbBE- 
pH3anueii; zingage par projection; Sprilzver- 
zinkung; zink spraying; szorási horganyozás]. V. sub 
Metalizare prin pulverizare. 

3. Zincit [kpacHaA HHKOBa5 PyAa, IIHHHKHT; 
zincite; Zinkit, Rotzinkerz; zincite; cinkit, vörös 
horganyérc]. Mineral.: ZnO. Oxid de zinc, natural, 
crisializat in sistemul hexagonal hemimorf, cu 
luciu adamantin; are coloare roșie ca sângele, 
urma cafenie, duritatea 4 şi gr. sp. 5,4:::5,7. 
Se prezintă în agregate gráun[oase sau în cruste 
concentrice. E un minereu de zinc. 

4. Zincoaluminit (UHHKANIYyMHHHT; zincoalu- 
minite; Zinkaluminit; zincoaluminite; zinkaluminit]. 
Mineral.: ZngAls [(OHig | SO4], H20. Sulfat bazic 
de zinc și aluminiu, natural, 

5, Zincofotografie [nunkoororpabua; zin- 
cophotographie; Zinkophotografie; zincophotogra- 
phy; cinkofotcgráfia]. V. Sub Fotocolografie. 

s. Zincograf [rtunkorpad; zincographe; Zin- 
kograph; zincographer; cinkográfus]. Arte gr.: Lu- 
crător calificat, care execută clișee zincografice 
(v. sub Zincografie). 

7. Zincografie [nanrorpabna; zincographie; 
Zinkographie; zincography; cinkográfia]. Arte gr.: 
Ansamblul procedeelor de confec[ionare a cli- 
seelor de tipar pe o placá de zinc, prin me- 
lode fotochimice sau fotoelectrice. Placa de zinc, 
acoperită cu un strat fotosensibil, se expune lu- 
minii printr'un negativ al imaginii de reprodus, 
și se developează. Pe placă se presară praf de 
as'alt, care aderă, la încălzirea acesteia, numai la 
părțile plăcii cari nu trebue adâncite; asfaltul 
se topește și acopere aceste părți cu un strat 
protector, iar părțile neacoperite se corodeazá 
cu acid azotic. Acoperirea cu asfalt și corodarea 
se repetă de mai multe ori, până când se ob- 
Jine adâncimea necesară. 

s. Zincogravurá [rpaBHpOBAaHHe IIHHK8; zinco- 


gravure; Zinkogravur; zinc engraving; cinkogravüra]. 


Arte gr.:.1. Ansamblul procedeelor de confec- 
lionare a cligeelor de zinc imprimabile, prin gra- 
varea manuală sau mecanică (urmată uneori de 
corodarea chimică), într'o placă de zinc, a ele- 
mentelor neutre (la cligeele de tipar înalt), res- 
pecliv a elementelor active (la clișeele de tipar 
adânc), Se folosește rar, numai la lucrări de tipar 
speciale (de ex. la reproducerea de imagini artistice 
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în tipar adânc), fiind înlocuită prin procedee fo- 
tochimice (v. sub Zincografie). — 2. Clișeu confec- 
lionat prin zincogravurá. — 3. Copie imprimată 
folosind un clișeu confecționat prin zincogravură. 

». Zingiber. Bot.: Gen de plante din familia 
zingiberaceelor ingiberee. Cuprinde plante pe- 
rene, înalte, cu rizomi puternici și cu inflores- 
cenje, uneori terminale, alteori plecând direct din 
rizom. Sunt cunoscute douăzeci de specii, rás- 
pândite în India orientală, în arhipelagul malaez, 
în China, în Japonia și în insulele Oceanului Pacific. 

10. Zinigiberacee. Bot.: Familie de plante mo- 
nocotiledonate, care cuprinde plante erbacee, 
perene, cu rizomi și rădăcini puternic desvoltate, 
cu inflorescențe simple sau foarte variat compuse; 
în majoritate, au flori hermafrodite, simetrice sau 
asimetrice. Această familie se divide în trei sub- 
familii: Hedychieae, Zinigibereae și Globbeae, 
care cuprinde numeroase genuri. Sunt întrebuin- 
[ate ca plante medicinale sau sunt folosite ca plante 
horticole. — 

1, Zinkenit (nankenuT; zinkénite; Zinkenit, 
Bleiantimonglanz; zinckenite; cinkenit]. Mineral.: 
PbS SbsSa. Sulfură de zinc şi de stibiu, naturală, 
cristalizată în sistemul rombic, pseudohexagonal, 
cu duritatea 3 și gr. sp. 5,3. 

12, Zinnwaldit [ttn HHBAJIb/IHT, ZIHTHORHT; zinn- 
waldite; Zinnwaldit; zinnwaldite; zinnwaldit]. Mi- 
neral.: K, Li, Fe, Ai [(F, OH)s | AlSigOjg]. Mică de 
litiu, cu gr. sp. 2,9*«3,1. 

1». Zippeif (uanneur; zippéite; Zippeit; zip- 
peite; zippeit]. Mineral.: UOg [UO» | SO,], 4-8 HO. 
Sulfat de uraniu, natural, de coloare galbenă. 

14. Zircon [I4HpKkoH; zircon; Zirkon; zircon; 
cirkon]. Mineral.: ZrSiO4. Silicat de zirconiu, na- 
tural, cristalizat în sistemul tetragonal; are duri- 
tatea 7,5 si gr. sp. 414,8. — Se prezintă în gra- 
nule rotunjite, de obiceiu turburi sau colorate în 
brun sau în roșcat. Varietá[ile roșii și transparente 
sunt apreciate ca pietre semiprețioase (hiacint). 
E foarte răspândit ca element accesoriu în roce 
eruptive acide și neutre, abundent mai ales în 
sienite. 

15. Zirconiu [qapo zircon; Zirkon; zirco- 
nium;cirkonium]. Chim.: Zr; nr. at. 40; gr. at. 91,22; 
gr. sp. 6,5; p. t. 1700°; p. f. cca 2900°. Element 
di-, tri- si tetravalent din grupul al patrulea al 
sistemului periodic. Zirconiul se găsește în natură 
ca zircon (silicat de zirconiu, Zr SiO4), baddeleyit 
(bioxid de zirconiu, ZrO9), etc. E un metal dur, 
cu luciu metalic, care se obține prin încălzirea 
în vid a tetraclorurii de zirconiu cu sodiu metalic. 

Se cunosc următorii isotopi ai zirconiului: Zir- 
coniul £9, care se desintegreazá cu emisiune de 
electroni, cu timpul de înjumătățire de 4,5 min, 
obținut prin reacţia nucleară Y 89 (p, n) Zi89; 
zirconiul 90, zirconiul 91, zirconiul 92, zirconiul 
94 si zirconiul 96, cari se găsesc, respectiv în 
proporție de 51,46%, 11,23%, 17,11%, 17,40% 
şi 2,80% în zirconiul natural; zirconiul 95, care 
se desintegrează cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 65 de zile, obținut prin 
reacţiile nucleare Zr% (n, y) Zr5, Zr91 (d, p) Zr%, 
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Mo?8 (n, d) Zr, cum si prin fisiunea uraniului si 
a plutoniului cu neutroni sau prin bombardarea 
uraniului si a toriului cu particule a; zirconiul 97, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 17 ore, obținut prin 
reacţiile nucleare Zr% (n, +) Zr, Mol (n, a) Zr97, 
cum și prin fisiunea uraniului sau a plutoniului 
cu neutroni sau prin bombardarea uraniului sau 
a toriului cu particule «; diferiți isotopi de număr 
de masă nedeterminat, cari se desintegrează cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire, 
respectiv de 5s, 18 min, 90 min si 70 ore. 

Compusii mai importanţi ai zirconiului sunt: azo- 
tura de zirconiu, ZrN, si carbura de zirconiu, ZrC, 
compuși cu o foarte mare duritate, cu aspect 
metalic; bioxidul de zirconiu, ZrO» si bioxidul 
hidratat, care, faţă de hidroxizii alcalini, are rolul 
de acid, acidul zirconic; halogenurile zirconiului 
teiravaleni, în special fluorura lui, ZrF4, care, cu fluo- 
rurile alcaline, dá sáruri complexe, zirconiufluoruri. 

Acidul zirconic și o varietate mai puțin hidra- 
tată, acidul metazirconic, dau săruri: zirconafii. 

1. Zif. Tehn.: Sin. Scaun de supapă (v.). 

s Ziuă. V. Zi. 

3. Zizanie [palirpac, omBcsHHila; ivraie, ray- 
grass; Lolch, Raigras; ray-grass; kurtaperje]. Bot.: 
Lolium perenne Linn.; plantá ierboasă, din familia 
gramineelor. Creste prin livezi, pășuni şi fânețe, 
fiind cultivată, adesea, prin parcuri și grădini, 
unde formează peluze decorative. Dă o recoltă 
abundentă, care e întrebuințată ca a — Sin. 
Osigá, Obsigă. 

4. Zn Chim.: Simbol litera! pentru elementul 
Zinc, 

:&. Zoaná. Ind. fár.: Pleavá, ciuruială, rămășițe 
dela vânturatul gránelor. 

« Zob [menku; résidus; Abfallholz; wood 
chips; hulladékfa]. Ind.” lemn.: Aşchii rezultate 
din táierea arborilor cu toporul. Se folosesc ca 
sortiment inferior de lemn de foc. 

1. Zob [«poxa; restes; Abfälle; residues; hul- 
ladékdohány]. Ind. tut.: Fărâmăturile de foi si 
praful de tutun cari trec printr'o sită cu ochiurile 
de 1/1 mm. 

s. Zoizit [I0H3HT; zoisite; Zoisil; zoisite; zoi- 
szit]. Mineral.: CagAla[OH|(SiO4)3]. Silicat de calciu 
şi de aluminiu, natural, cristalizat în sistemul rom- 
bic, cu duritatea 6 si gr. sp. 3,23-::3,38, cu luciu 
sticlos, de coloare cenușie, gălbuie sau verzuie. 

». Zonă [30Ha, N0Ac; zone; Zone; zone; zóna]. 
1, Geom.: Porţiune dintr'o sferă, cuprinsă între două 
plane paralele, Distanţa dintre plane se numește 
înălțimea zonei. — 2. Porfiune conexá din supra- 
fața Pământului, ale cărei părți au anumite carac- 
leristice comune, — 3. Bandă de frecvenţe, în 
care oscilaţiila au anumite caractere comune. — 
4, Interval de temperatură în care se produc 
transformări caracteristice unui material. — 5. 
V, Climat. 

19. Zonă [30H8; zone; Zone; zone; zóna]. 6. 
Metl.: Spaţiu limitat prin plane verticaie sau ori- 
zontale, în interiorul unui cuptor metalurgic cu mers 
continuu, caracterizat prin fenomene specifice 


(de ex. reacții chimice sau regim de temperatură). 
Delimitarea unei zone se face fie constructiv, fie 
prin dirijarea adecvată a procesului tehnologic. 

Exemple: La cuptorul înalt se deosebesc: zona 
de evaporare a apei si de descompunere a sub- 
stanțelor volatile si a carbonaţilor; zona de re- 
ducere; zona de carburare și de formare a sgurii; 
zona de oxidare (zona gurilor de vânt). Cuptoa- 
rele cu propulsie pentru laminare pot avea fie 
numai două zone, cari sunt zona de preincálzire 
și zona de încălzire la temperaturi înalte, fie 
(unele tipuri) trei zone, a treia zonă fiind zona 
de menținere la temperaturi înalte. La cuptoarele 
de uscat tip tunel se deosebesc zona de prein- 
călzire, zona de încălzire și zona de răcire. 

11. Zonă acviferá [BomonocHaA Bona; zone 
aquifăre; Wasserzone; zone of encroaching water; 
vizzóna]. Expl. petr.: Porţiune dintr'un zăcământ 
de hidrocarburi, saturată integral (sau predomi- 
nant) cu apă aparținând zăcământului, prin rezerva 
de energie pe care o cedează prin impingerea 
titeiului, fie din cauza alimentárii dintr'o sursă ex- 
lerioará (pânză freatică, sinclinal acvifer sau strat 
acvifer comunicant cu cel petrolifer), fie din cauza 
expansiunii elastice a apei (imporiantă numai când 
zona acviferă are dimensiuni mari). 

1», Zona căii de comunicaţie [3ona ry TH C006- 
UIeHHA; zone de la voie de communication; Ver- 
kehrswegzone; communication way zone; kózle- 
kedésiut- zóna]. Drum., C.f.: Fágia de teren pe care 
e amplasată o cale de comunicaţie cu accesoriile 
ei (lucrări de artă și de apărare, instalații de sem- 
nalizare, cantoane, etc.) și care aparţine adminis- 
trajiei căii respective. Lărgimea zonei variază în 
funcţiune de felul și de importanţa căii de co- 
munica[ie. Zona e despărțită de terenurile înveci- 
nate prin pietre de hotar sau prin alte semne 
convenționale. Spațiile dintre marginile zonei căii 
$i picioarele taluzelor (la rambleuri) sau crestele 
lor (la debleuri) se numesc zone laterale. 

15. Zonă critică, Metl.: Sin. Zonă de transfor- 
mare (v.). 

14. Zonă de admisiune [3ona peăcrBua napa; 
zone d'admission; Füllungsstrecke; admission zone; 
beómlési zóna]. Ms.: Porfiune din cursa pistonului 
unei mașini, corespunzătoare intervalului de timp 
în care orificiile de admisiune sunt deschise. 

1. Zonă de amorsare [3anac yCTOHUHBOCTH; 
marge d'amorcage; Abstand vom Pfeifpunkte; 
singing margin; sipzóna]. Telc.: Suma câștigurilor 
suplementare maxime pentru cele două sensuri 
de transmisiune, cari se pot adáugi incá aceluia 
dintre repetoare, in condifiunile cele mai critice 
din punctul de vedere al amorsării oscilaţiilor, 
fără ca sistemul să înceapă să producă oscilații 
întreținute sau intermitente. În generel, zona de 
amorsare e egală cu dublul zonei stabilității. 

16. Zonă de cimentaţie [30Ha nemenrannu; 
zone de cimentation; Zementierungszone; cement- 
ing zone; cementálási zóna]. Mineral.: Zoná de 
îmbogățire secundară, la contactul cu zona pri- 
mară a unui zăcământ filonian de sulfuri. Mine- 
reurile proprii din această zonă provin din redu- 


cerea sulfajilor aduși de apele de infilirafie in pre- 
zenja lampritelor. Minereurile cele mai frecvente 
din zona de cimenta[ie sunt: calcozinul, covelinul, 
bornitul, chalcopirita, pirita, galena, blenda, etc. 

1 Zonă de compresiune [308a caruia; zone 
de compression; Kompressionszone; compression 
zone; kompresszió-zóna]. Ms.: Porţiune din cursa 
pistonului unei mașini, corespunzătoare intervalului 
de timp în care orificiile de admisiune și evacuare 
sunt închise, iar fluidul din cilindrul e comprimat. 

2. Zonă de detentă [3ona pacmupenua; zone 
de détente; Expansionszone; expansion zone; ki- 
terjesztési zóna]. Ms.: Porfiune din cursa pistonului 
unei masini, corespunzátoare intervalului de timp 
in care orificiile de admisiune și evacuare sunt 
inchise, iar fluidul din cilindru se destinde. 

3 Zonă de evacuare [30Hà Bbinycka; zone 
d'évacuation; Evakuierungszone; evacuation zone; 
kiömlési zóna]. Ms.: Porţiune din cursa pistonului 
unei mașini, corespunzătoare intervalului de timp 
în care orificiile de evacuare sunt deschise (la 
motoarele in doi timpi, cu trei fante, sunt des- 
chise si orificiile de baleiaj). 

4. Zonă de filtraj [puana3on puibrpa; zone 
de filtrage; Durchlăbigkeiisbereich; filtering zone; 
szürési zóna]. Elt.: Intervalul de frecvențe în care 
frecvențele trec fără atenuare printr'un filtru elec- 
tric de reactanţe. 

5. Zonă de gaze libere [3ona CBOGOAHbIX 
ra30B; zone gazéifeére initiale; initiale Gaszone; 
initial gas-cap; kezdó gázzóna]. Expl. petr.: Por- 
liune dintr'un zăcământ de ţițeiu, saturată pre- 
dominant cu gaze libere, saturația în apă sau în 
tițeiu fiind inferioară celei ireductibile, în situația 
anterioară începerii exploatării. Ulterior acesteia, 
volumul zonei de gaze libere creşte prin expan- 
siunea acestora şi, eventual, prin alimentarea cu 
gaze ieșite din soluție si separate gravitațional. 
Zona de gaze libere constitue o importantă re- 
zervă de energie a zăcământului, care trebue 
folosită pe cât posibil numai pentru producerea 
afluxului de fijeiu spre gaura de sondă. — Sin. Zonă 
gazeiferă. 


s. Zonă de halaj [3ona GykcupoBanua; zone 
de halage; Treidelleinezone; towing zone; von- 
tat kötél]. V. sub Halaj. 

2, Zonă de influență [30Ha B/IHSHHs; zone 
d'influence; Einflu&zone; influence zone; gyüjtó- 
zóna]. Expl. petr.: Suprafața din jurul unei sonde, 
din care aceasta drenează ţiţeiul sau gazele. 

s, Zonă de oprire [3anperHas 30Ha; zone 
d'arrât; Sperrzone; security track; záró óv]. Mine.: 
Porţiune de galerie având lungimea de 50-100 m, 
umezită suficient cu pulverizatoare puternice sau 
putând primi cantități mari de pulbere de steril — si 
care creează condițiuni speciale pentru amestecul 
exploziv de grizu sau de praf de cărbune cu aer, 
reducându-i simțitor sensibilitatea de aprindere. 

». Zonă de tăcere [3ona MoJuaHHA; zone de 
silence; Stillzone, Schweigegebiet; silent zone; 
holizóna]. Radio.: Regiunea în care, în mod 
normal, emisiunea unui radioemifátor nu poate fi 
recepționată. 
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Zonele de tăcere apar mai ales în cursul trans- 
misiunilor efectuate în benzile de unde scurte 
și foarte scurte, și sunt cuprinse între zona pri- 
mară de serviciu (v.) a radioemiţătorului, în care 
radiocomunicaţiile se realizează prin unda 
terestră (v.) — si zona în care radiocomunicațţiile 
se realizează prin unda reflectată (v.). La 
frecvențe înalte, deoarece unda terestră se 
atenuează repede cu distanța, zona primară de 
serviciu se întinde pe o suprafață mică, astfel că 
zona de tăcere începe chiar din vecinătatea radio- 
emițătorului. 

Raza zonei de tăcere depinde de raportul dintre 
frecvența de emisiune a rad'oemilátorului si fre- 
cven[a critică a stratului reflectant, de înălțimea 
acestui strat si, în mai mică măsură, de distribuția 
ionizării în strat; ea e cu atât mai mare, cu cât 
frecvenţa de emisiune e mai înaltă, cu cât ioni- 
zarea stratului e mai mică si cu cát înălțimea lui 
e mai mare. Fiecare strat separat al ionosferei de- 
termină, pentru fiecare frecvență, o anumită rază 
a zonei de tăcere. 

10, ~ de transformare [308a npeoGpasoBa- 
HHA; zone de iransformation; Transformations- 
zone; transformation zone; transzformáció-zóna]. 
Metl.: Intervalul de temperatură în interiorul cá- 
ruia se formează austenita, la încălzirea unui aliaj 
feros, sau se descompune austenita, la răcirea 
aliajului. 

Aceste două zone se suprapun numai parțial, 
fiindcă temperaturile extreme (A, si Ag, respectiv 
Acem., corespunzătoare diagramei de echilibru, au 


valori diferite la încălzire și la răcire, — istereză 
termică), 

11, Zonă de vegetație [3ona pacTHTeJIbHas; 
zone de végétation; Vegetationsbereich; vegetal 
zone; vegelációszóna]. Hort.: Întindere caracteri- 
zată prin unul sau prin mai multe tipuri de vegetație. 
Exemplu: zona pădurilor de stejar, zona conife- 
relor, zona alpină, zona montană, etc. În fitogeo- 
grafie, zona delimitată de altitudine se numește 
(impropriu) etaj. 

:» Zonă geologică [reomornueckaa 30Ha; 
zone géologique; geologische Zone; geologic zone; 
geologiai-zóna, földtani zóna]. Geol.: Fiecare sub- 
diviziune stratigrafică a etajelor și subetajelor, 
după fosila cea mai caracteristică pe care o con- 
ține (de ex. stratele cu Macrocephalites macro- 
cephalus), pentru a indica zona cu această fosilă, 
caracteristică etajului Dogger superior, 

1s. Zonă neutră [HeiiTpanbHas 30Ha; zone 
neutre; neutrale Zone; neutral zone; semleges 
zóna]: Adâncimea dela care variațiile anuale ale 
temperaturii aerului atmosferic nu mai influen- 
țează temperatura rocelor scoartei Pământului, 
caracterizată printr'o temperatură a acelor roce, 
constantă și egală cu temperatura medie anuală 
a aerului atmosferic. Adâncimea zonei neutre 
variază cu locul. 

14. Zonă neutră magnetică [marmuTHas neă- 
TpaJIbHaA 30Ha; zone neutre magnétique; magne- 


tische neutrale Zone; magnetic neutral zone; mág- 


neses semleges zóna]. Elf.: 1. Locul geometric al 
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tuturor punctelor situate între polii unui magnet 
în cari intensitatea câmpului magnetic e nulă 
(la periferia indusului), 

La mașinile electrice cu colector există câte o zonă 
neutră între fiecari doi poli vecini si de nume con- 
trare; deci numărul de zone neutre ale unei mașini 
electrice e egal cu numărul de poli. Dacă reac- 
liunea indusului e neglijabilă, zonele neutre sunt 
plane determinate de axa mașinii și de bisec- 
toarele unghiurilor formate de axele perechilor 
de poli magnetici. 

Tensiunile electromotoare induse în conduc- 
toarele indusului cari se gáse:c de o parte si de 
alta a zonelor neutre au sensuri contrare, si sunt 
nule în conductoarele cari se găsesc în zonele 
neutre ale mașinii electrice. Poziţia și forma zo- 
nelor neutre la mașinile electrice depind de dis- 
torsiunea fluxului magnetic provocată de reac- 
țiunea indusului, deci de intensitatea curentului 
care trece prin înfășurarea indusului, — 2. Planele 
determinate de axa unei mașini electrice cu co- 
lector și lamelele de colector corespunzătoare 
conductelor din înfășurarea indusului cari se 
găsesc ir zonele neutre (in accepțiunea 1) ale 
mașinii. Periile așezate în zonele neutre ale colec- 
torului culeg o tensiune electrică maximă. 

1. Zonă petroliferă [neprenocnaa 3oHa; zone 
pétrolifére; Erdălzone; oil zone; kóolaj-zóna]. 
Expl. petr.: Regiune care inglobeazá cámpuri pe- 
trolifere. 

2. Zonă primară de serviciu [nepBnunaa 
30318; zone primaire de service; Năhebereich; con- 
tact broadcast primary zone; kózelségi-zóna]. Ra- 
dio.: Regiune pe suprafața Pământului, in veciná- 
tatea unui radioemițător, în care radiocomunica[iile 
se realizează prin unda terestră (v.). Raza zonei 
primare de serviciu depinde în foarte mare mă- 
sură de frecvenţa undei terestre, micșorându-se 
la creşterea acesteia; ea mai depinde de con- 
ductivitatea solului și de directivitatea antenei de 
emisiune. 

Zona primară de serviciu e zona principală a 
radiocomunicațiilor pe unde lungi și medii 
(« 2 MHz). 

3. Zonă radiogoniometrică [pannoronnome- 
TpugeckaA 30Hà; zone radiogoniométrique; Pei- 
lerzone; radiogoniometric zone; irányitó zóna]. 
Radio.: Suprafața de teritoriu afectată unei stațiuni 
radiogoniometrice terestre pentru a da, prin 
radiocomunica[ie, relaţiile cerute de orice aero- 
navă care sboară peste acea suprafaţă. 

4. Zonă stratigrafică. V. Orizont. 

5. Zonă substratosferică [cyGcrparocbepnaa 
3ona; zone sousstratosphérique; Substratosphăre- 
zone; substratospherical zone; alsztratoszférikus 
zóna]. Meteor: Regiunea superioară a tropo- 
sferei, situată imediat sub tropopauză. 

s. Zonătropicală [TponnueckKHi noac, rponn- 
qecKas 30Ha; zone tropicale; Tropikalzone, 
Tropenzone; tropical zone; tropikus zóna]. Meteor.: 
Zona de pe suprafaţa Pământului, cuprinsă între 
paralelele 23*27' latitudine boreală și 23?27' lati- 
tudine australă. V. și sub Climat. 


7. Zooeconomie [3kOHOMHKa HtHBOTHOBOA- 
CTBa; zooéconomie; Tierzuchtókonomie; zoo- 
economics; állaigazdálkodás]: Gen.: Disciplina 
care s» ocupă cu aplicarea principiilor de econo- 
mie rurală la creșterea animalelor, pentru ca o 
întreprindere zootehnică să fie rentabilă. 

s. Zoologie [aoonorna; zoologie; Zoologie, 
Tierkunde; zoology; állattan, zoologia]. Gen.: Ra- 
murá a Științelor naturale, care se ocupă cu stu- 
diul animalelor. — 

Zoologia descriptivă se ocupă cu aspectele 
exterioare ale animalelor; zoologia sistematică se 
ocupă cu repartizarea lor pe categorii, după 
anumite criterii. Zoologia se împarte în mai multe 
ramuri de studiu: Mamalogie (studiul mamifere- 
lor), Ornitologie (studiul pasărilor), Erpetologie 
(studiul reptilelor), Ihtiologie (studiul peștilor), 
Malacologie şi Helmintologie (studiul moluscelor, 
al viermilor și al altor animale inferioare), Ento- 
mologie (studiul animalelor articulate). 

9. Zoosterină [coocrepuu; zoostérine; Zooste- 
rin; zoosterine; zooszterin]. Chim. biol.: Fiecare 
dintre produșii sterolici naturali, cari se găsesc în 
toate celulele animale, liberi sau sub formă de esteri 
ai acizilor grași. 

10. Zootehnie [3007eXHHkaà; zootéchnie; Tier- 
zuchilehre; zootechnics; állatenyésztés]. Gen: 
Ştiinţă al cărei obiect e studiul creșterii, al îm- 
bunătățirii și exploatării animalelor și pasărilor 
domestice. Cuprinde Zootehnia generală, care 
se ocupă cu sistematica animalelor domestice, 
înmulţirea lor, ereditatea si variațiunile caracte- 
relor, influența condifiunilor de traiu, metodele 
de creștere și de imbunătăţire, cum și mijloacele si 
instituțiile pentru încurajarea Zootehniei,— si Zoo- 
tehnia specială care se ocupă cu cercetarea 
raselor din fiecare specie de animale domestice, 
cu creșterea și ameliorarea lor. 

11. Zorés, oțel ~ [crab Z.; acier Z; Z. 
Stahl; Z. steel; Z. 

Z. acel]. Cs.: eri 
în bare cu profil 
special (v. fig.), / 
folosit în construc- 
fia de poduri me- 
talice. De obiceiu, 
se montează între 


longeroane, per- 
pendicular pe axa 
podului (pentru a / 


susține balastul). 

12. Zr Chim: 
Simbol literal pen- 
tru elementul zir- 
coniu. 

1s. ZV, oțel ~: Sin. Oțel cu profil în Z, pentru 
vagoane. V. sub Z, ofel ^. 

14. Zvecuit [o6TsoKKa8, 3aTsKKa; cambrege; 
Zwicken; cambering; fárafoglalás]. Ind. piel,: Ope- 
rațiunea de tragere a fefelor de încălțăminte pe 
calapod. V. Tragere pe calapod. 

15. Zugrav [ManAp; peintre en bâtiments; Hàu- 
sermaler; house painter; mázoló, festő]. Cs.: Lu- 


Esa 


za 


ZIZI 


Protiluri Zores. 


crător calificat, specializat în executarea lucrărilor | 
de zugrăveală. 

1 Zugrăveală [noGenna; peinture; Malerei; 
painting; mázolat]. Cs.: 1. Stratul de lapte de 
var (spoială) colorat prin adáugirea unor substanţe 
minerale, aplicat pe suprafața unui perete. Poate 
fi neted sau în relief (obţinut prin stropirea sau 
prin improscarea unui material mai consistent), într'o 
singură coloare (monocrom) sau cu desene în 
mai multe colori (policrom), imitând tapetu! (zu- 
grăveală imitație de tapet). Zugrăveala monocromă 
se aplică peste un strat de spoială cu lapte de 
var, care curăță suprafața peretelui și astupă as- | 
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peritățile. Zugrăveala policromă se execută prin 
aplicarea unei zugrăveli monocrome, care for- 
mează fondul peste care se execută desenele, 
fie cu ajutorul unor tipare, fie cu ajutorul unei 
role de cauciuc, cari imprimă desenele fiecărei 
colori in parte. — Sin. Zugrávit. — 2. Zugrávire. 

2. Zugrávire [Get Tb; peinture; Malerei; pain- 
ting; mázolás]. Cs.: Operațiunea de acoperire cu 
spoialá colorată a suprafeţei unui perete. Com- 
portă aceleași faze de lucru ca spoirea,la cari 
se adaugă aplicarea spoielii colorate și, eventual, 
executarea desenelor. — Sin. Zugrávealá, Zugrăvit. 
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1. Abatere inire purtăloare și sgomot [oTHO- | bobina oscilatorului un undametru de rezonanţă 


meune ypoBnueit necynieii qacTOTbl H HIIy M8; 
écart entre porleuse et bruit; Gerăuschabstand; 
carrier-to-noise ralio; jelzaj-viszony]. Telc.: Nive- 
lul amplitudinilor undei de curent (respeciiv de 
tensiune electrică ),purtátoare față de amplitudi- 
nile undei respective a sgomotului, exprimat ín 
decibeli sau in neperi, după selec[iune si inainte 
de începerea oricărui proces nelinear, cum sunt 
limitarea amplitudinii şi detectarea. 


2. Abonament cu convorbiri taxate [aGone- 
MeaT c nopasroBopioii onnaTroi; abonne- 
ment à conversations taxées; Einzelgebührenan- 
schluf; message rate service; egyes-tarifa]. Telc.: 
Abonament care dá abonatului dreptul la un nu- 
măr limitat de convorbiri telefonice locale în 
schimbul taxei de abonament, convorbirile în plus 
fiind taxate după numărul lor. 


s». ~ cu tarif fix [aGonemenT c. noBpemen- 
Hoŭ onuaroii; abonnement forfaitaire; Pauschalge- 
biihrenanschluf; flat rate service (subscription); álta- 
lâny-tarifa]: Abonament care dă abonatului dreptul 
ja un număr ilimitat de convorbiri telefonice locale. 


« Abrazare [aGpasua; abrasion; Abrasion; 
abrasion; csiszolás]. Tehn.: Prelucrare prin aş- 
chiere, efectuată manual sau mecanizat, cu un 
abrazor. Exemple: polizarea, rectificarea, lustrui- 
rea cu discuri cu abrazivi. 


s. Abrazor [a6paasubBübiii HHCTpyMEeHT; abra- 
si; Schleifmittel; abrasive, abradant; csiszoló, kö- 
szórüló]. Tehn.: Unealtă abrazivă, fabricată dintr'un 
aglomerat abraziv sintetic (de ex. pietrele abra- 
zive cu liant ceramic, fabricate prin presare) sau 
natural (de ex. piatra ponce naturală, în bucăți). 
Materialul abraziv aglomerat poate fi natural 
(de ex. diamant, smirghel, corindon, granat, cuarț, 
etc.) sau artificial (de ex. corindon sintetic, alun- 
dum, carbură de siliciu, carbură de bor, sticlă, 
etc.), liantul folosit poate fi anorganic (de ex. 
ceramic mineral, etc.) sau anorganic (de ex. lacuri, 
rășini sintetice, cauciuc, e!c.). Partea ei activă 
poate avea forma de disc, de con, de prismă, etc.— 
Sin. Unealtă abrazivă, Corp abraziv, Piatră abra- 
zivă (v.). 

s. Absorpfiei, metoda ~ [cprocoó6 nornoure- 
HHA; méthode de l'absorption; Absorbtionsme- 
thode; absorption method; abszorpció-eljárás]. 
Telc.: Metodă de măsurare a radiofrecvențelor, ba- 
zată pe fenomenul de łârîre a frecvenței (v.). În 
această metodă, se reperează cu un undametru he- 
terodină (v. sub Undametru) frecvenţa dată da osci- 
latorul supus măsurării, astfel încât să se obțină 
extincție în casca telefonică. Se cuplează apoi cu 


(v. sub Undametru), căruia i se variază frecvenţa. 
Rezultă otârire afrecvenței, oscilatorul modificándu- 
și frecvenţa în funcțiune de reactanța pe care o 
reprezintă undametrul de rezonanţă pentru circuitul 
său. Abaterea de frecvență se manifestă în casca 
heterodinei printr'un ton audio, care revine la 
frecvență nulă (la extincție) când undametrul 
de rezonanță e acordat pe frecvența nominală 
a oscilatorului. 

Metoda se folosește când bobina circuitului acor- 
dat al oscilatorului e accesibilă unui undametru 
de rezonanţă, de precizie. Metoda poate duce 
la erori mari, dacă undametrul se cuplează în 
același timp atât cu circuitul de placă, cât și cu 
cel de grilă al tubului electronic oscilator. 


7. Abur** [Bonanoii nap; vapeur d'eau; Was- 
serdampf; steam; gőz, vizgóz]. Termot.: Vapori de 
apă. În timpul vaporizării intenţionate, apa e des- 
părțită de abur printr'o suprafață limită, la a cărei 
lraversare cele mai multe dintre mărimile caracte- 
ristice (volumul specific, densitatea, energia in- 
terná, indicele de refracțiune, căldura specifică, 
etc.) variază în mod discontinuu. 

Legătura dintre mărimile de stare ale apei și cele 
ale aburului în echilibru în timpul vaporizării, 
respectiv legătura dintre aceste mărimi la aburul 
saturat, se determină cu ajutorul ecuației lui Cla- 
peyron-Clausius: 


dp r 
1 DR l 
(1) dT A(w-v)T 
in care p e presiunea, T e temperatura absolută 


la care se produce vaporizarea, r e căldura latentă 
de vaporizare, A e echivalentul caloric al lucrului 


"mecanic, v" și v' sunt volumele specifice ale 


aburului saturat uscat și ale apei în starea de 
saturație. 

Ecuația lui Clapeyron-Clausius poate fi aplicată 
la limită atât apei în starea de saturație, cât și 
aburului saturat uscat. În domeniul aburului supra- 
încălzit, ecuaţia nu poate fi aplicată; se utilizează 
o ecuație de tip van der Waals (v. Van der 
Waals, ecuaţia ~): 


(2) (»-5) «-n-nr. 


in care a, b si R sunt constante, caracteristice 
gazului sau vaporilor respectivi. Deoarece rezul- 
tatele numerice pe cari le dă ecuaţia lui van der 
Waals diferă atât de mult de cele experimentale 
încât nu pot fi utilizate în practică, s'au stabilit 
ecuații asemănătoare ecuației (2), dar cari [in 
seamă și de unele dintre fenomenele pe cari 
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ecuaţia lui Van der Waals le neglijează. Una dintre 
cele mai cunoscute e ecuația lui Koch: 


G) eu 


B G 
€ zy" uy] 
100 100 
care, împreună cu rezultatele determinărilor ex- 


perimentale, a stat multă vreme la baza tabe- 
lelor de abur folosite în practică; recent, Vu- 
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Variația căldurii specifice la presiune constantă (Cp) în func- 
liune de temperatură si de presiune. 


kelovici si Novikov, ținând seamă de asociația 
moleculelor de abur în molecule complexe (bi- 
nare și ternare) şi generalizând ecuaţia lui Van der 
Waals, au stabilit ecuația 


(4) (2+4) c-ar: i-ar 


cu care se obţin rezultate numerice compara- 
bile — în limita diferențelor admisibile în teh- 
nică — alát cu cele din „tabelele cadru“ (v. Ta- 
belă de abur), cât și cu rezultatele determină- 
rilor experimentale. 


Ecuațiile de mai sus, cum și altele asemă- 
nătoare, cari servesc la determinarea mări- 
milor de stare a aburului, sunt complicate si deci 
nu pot fi utilizate comod în calculele tehnice. În 
locul acestor ecuații, în calculele tehnice se folo- 
sesc tabele cari conțin mărimile de stare ale 
apei și ale aburului (v. Tabelă de abur), sau dia- 
grame, dintre cari sunt folosite cel mai mult dia- 
grama i-s (v. Diagrama Mollier) și diagrama T-s 
(v. Diagrama entropică T-s a apei si a aburului). 
La întocmirea acestora, pentru entalpie și pentru 
entropie s'a luat ca origine starea în care apa 
cu temperatura 0° se găsește la presiunea de 
saturație corespunzătoare (0,00623 ata).— 

Aburul e agentul termic cel mai mult fo- 
losit în tehnică, în agregatele producătoare de 
energie mecanică (motoare si turbine cu abur) 
și în cele mai variate instalaţii de încălzire (în 
industriile chimică, alimentară, textilă, etc., în in- 
stalații de sterilizare, de încălzire a imobilelor, 
etc.), deoarece se obține din apă prin mijloace 
relativ simple si poate înmagazina cantități mari 
de căldură.— 


După temperatură, se deosebesc abur saturat, 
abur supraîncălzit și abur subrăcit. 

1. Abur saturat [Hacpimennbiii nap; vapeur 
d'eau saturée; Saltwasserdampf; saturated steam; 
telitett góz]. Termot.: Abur a cărui temperatură 
e egală cu temperatura de saturație corespunză- 
toare presiunii la care se găseşte aburul. Pentru 
a provoca condensarea parțială a aburului saturat, 
e suficient ca temperatura acestuia să scadă cu 
o valoare oricât de mică. 

Aburul saturat e un amestec de două faze 
în echilibru termodinamic, — faza lichidă (apa în 
stare de saturație) și taza gazoasă (aburul satu- 
rat uscat), — dar la limită poate lipsi una dintre cele 
două faze. Fiecărei presiuni îi corespunde o anu- 
mită temperatură de saturație a aburului; variația 
temperaturii de saturație în funcţiune de presiune 
e reprezentată prin curba de vaporizare a apei 
iar valorile respective se găsesc în tabelele de 
abur saturat, 

Pentru calcule aproximative, în locul ecuațiilor 
leoretice poate fi folosită relația simplă: 


n 
ps 100/ ' 


în care p, si t, sunt presiunea de saturație si 
temperatura de saluralie. Eroarea dată de relația 
de mai sus e de 2:::3%. 

Aburul saturat poate fi uscat, sau umed. 

2. Abur saturat uscat: Abur saturat din care lip- 
seşte cu totul faza lichidă (titlul x= 1). O creștere 
oricât de mică a temperaturii aburului saturat uscat 
provoacă supraincálzirea lui, iar o scădere ori- 
cât de mică a temperalurii provoacă condensarea 
parțială a aburului. Aburul saturat uscat se găseşte 
deci într'o stare limită. 

Pentru a evita utilizarea ecuaţiilor de stare com- 
plicate, valabile pentru aburul saturat uscat, în 


calculele aproximative poate fi utilizată relaţia 
simplificată: 
„pri =2, 


Ps 


unde p, e presiunea de saturație, iar v" e vo- 


lumul specific al aburului saturat uscat. Eroarea 
dată da această formulă între 8 şi 60 ata_e de 


aproximativ 2%. 


Anumite mărimi termice de stare ale aburului sa- 
turat uscat pot fi determinate direct, din tabelele de 
abur (v.), sau prin calcul, din următoarele relaţii: 


entalpia . i 
i=i+r=itoete, 
~ energia internă 
u" zu + 9, 
entropia 


unde simbolurile cu indicele (') se referá la má- 


rimile de stareale apei la saturație, și simbolurile 
cu indicele (") se referă la mărimile de stare ale 
aburului saturat uscat, r e căldura latentă de va- 
porizare, p=u'—u' şi qz A, (v"—v') sunt căl- 
durile internă și externă de vaporizare, A e echi- 
valentul caloric al lucrului mecanic, p e presiunea 
la care se produce aburul, v e volumul specific 
și T, e temperatura absolută de saturație. 

Cantitatea de căldură necesarăpentru producerea 
unui kilogram de abur saturat uscat e dată de relația: 

=q +r= i” — ig 
ştiind că 
: q-i'— iym (u'—up)d Ap (v'—vg) 
și 
r=i"—i'=(«"—u')+ Ap (v" —v"), 

unde simbolurile cu indicele (9) sa referă la mă- 
rimile de stare ale apei la temperatura 0° și la pre- 
siunea p, q e cantitatea de căldură necesară pen- 
tru a aduce apa dela 0° la temperatura de saturație 
(la presiunea constantă p), iar ip=uot+Apwo e 
entalpia apei la 0° si la presiunea p. 

Pentru aburul saturat uscat, exponentul adiabatic 
are valoarea 4=1,135. Acest exponent nu mai 


c 
e egal cu raportul cáldurilor specifice T: ca 


v 
in cazul gazelor, fiind doar un coeficient deter- 
minat experimental. 

Fiind într'o stare limită, în practică, aburul sa- 
turat uscat nu intervine în general decât ca o fază 
de iransifie între aburul saturat umed si aburul 
supraîncălzit, Aburul saturat uscat poate fi ob[inu! 
din abur saturat umed, prin separarea pe cale 
mecanică a picáturi'or de apă dn abur. 

1. Abur saturatumed: Amestecul format din abur 
saturat uscat si apă, la temperatura de saturație. 
Titlul aburului (x), adică raportul dintre cantitatea 
de abur saturat uscat din amestec şi cantitatea 
totală a amestecului (adicăa aburului satura! umed), 
poate varia între zero (pentru apa în stare de 
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saturație) şi unu (pentru aburul saturat uscat), şi 
are valoarea x<| pentru aburul saturat umed. 
Apa poate fi repartizată omogen în toată masa 
aburului, sub formă de picături fine în suspensie 
(de ex. în conductele prin cari circulă abur saturat 
umed), sau poate coexista în același spațiu cu abu- 
rul, sub formă de masă lichidă distinctă (de ex. în 
recipientele în cari se produce evaporarea apei 
sau condensarea aburului). 

Volumul specific al aburului saturat umed se 
determină ţinând seamă atât de volumul specific 
al apei în starea de saturație (v') si de cel al 
aburului saturat uscat (v"), cât şi de titlul aburului 
saturat umed (x), și anume e 

v=v' +x (v" —v'). 
Pentru presiuni până la cca 25 ata și pentru 
valori ale titlului apropiate de unitate, se poate - 
utiliza formula aproximativă: væ xv". 

Anumite mărimi de stare termică ale aburului 
saturat umed pot fi determinate direct, din dia- 
grame, sau prin calcul, din următoarele relații: 


entalpia 

izi'4x:rzi'4Mx- (i —i), 
interná: 

u — u'-xpu' x *(u" —u'), 


energia 


entropia 


LU r ERA ^ eus i 
s=s'4x T, sx" —s), 
unde notațiile au semnificațiile indicate sub Abur 
saturat uscat. 

Aburul saturat umed se obține chiar în spaţiul în 
care se produce vaporizarea apei (cameră de eva- 
porare, tobă de căldare, etc.). Nu e indicat trans- 
portul aburului saturat umed la distanțe mari prin 
conducte, deoarece, datorită coeficientului mare 
de cedare a căldurii (3000:.:6000 kcal/m2: grad h), 
se produc pierderi mari prin condensare. 

Aburul saturat umed e foarte mult întrebuin- 
lat în schimbătoarele de căldură (instalaţii de 
încălzire, distilatoare, condensatoare, etc.), cum si 
în unele mașini de forță, de putere relativ mică 
sau de construcție mai veche (l>comobile mo- 
toare cu abur, unele locomotive, turbine, etc.). 
Chiar în mașinile de forță moderne, alimentate 
cu abur mult supraîncălzit, în urma destinderii 
care se produce, aburul devine abur saturat umed 
in partea de presiune joasă a mașinii, dacă eva- 
cuarea se face în condensator. Creşterea exce- 
sivă a umidității aburului în partea de presiune 
joasă a mașinilor de forță constitue un inzon- 
venient important, care duce la uzarea rapidă sau 
chiar la distrugerea mașinilor (prin lovituri de ber- 
bec în cilindru, la mașinile cu piston, și prin ero- 
ziunea paletelor, la turbine). Acest inconvenient 
poate fi evitat prin supraincálzirea puternică a 
aburului de alimentare a mașinii sau prin supra- 
încălzirea intermediară a aburului. — Sin. Abur 
umed. 

2, ~ subrăcit [uenacpiruennbiit mpi vapeur 
sousréfrigérée; unterkühlter Wasserdampf; underre- 


Ed 
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frigerated steam; alâhutâtt góz]: Abur a cărui 
temperatură e inferioară temperaturii de satu- 
rație corespunzătoare presiunii la care se găseşte 
aburul. Aburul subrăcit se găseşte în stare insta- 
bilă, iar producerea lui e favorizată de răcirea cu 
vitesă mare. Condensarea e posibilă şi se pro- 
duce brusc, dacă în aburul subrăcit apare un 
nucleu de condensare (un corp străin, o particulă 
ionizată, o picătură de apă, etc.). 

Prezenţa aburului subrăcit se constată în stra- 


turile superioare ale atmosferei, unde umezeala 
din aer rămâne necondensată, deși temperatura 
e inferioară temperaturii de saturație corespunză- 


toare presiunii parțiale a aburului. De asemenea, 
în fenomenele de curgere prin orificii (găuri în 
pereții căldărilor, ajutajele turbinelor, etc.), dato- 
ritá vitesei mari de scădere a temperaturii (de- 


_ terminată de vitesa mare de transformare, respec- 


tiv de curgere), aburul nu începe să se conden- 
seze decât mai târziu, după ce, prin amestecul 
cu fire de praf, cu particule de lichid, etc., de- 
vine posibilă apariția nucleelor de condensare.— 
Sin. Abur suprasaturat, Abur suprarăcit. 


1. Abur supraîncălzit [(1eperpeTbiit nap; vapeur 


d'eau surchauffée; iberhitzter Wasserdampf; over- 
heated water steam; tülhevitettgóz]: Abur a cărui 
temperatură e superioară temperaturii de satu- 
ralie corespunzătoare presiunii la care se găseşte 
aburul. Pentru a provoca condensarea aburului su- 
praincálzit e necesar ca temperatura acestuia să 
scadă cu o valoare finită. Diferenţa dintre tempe- 
ratura aburului supraîncălzit (temperatura de supra- 
încălzire) și temperatura de saturație se numește 
grad de supraincălzire; cu cât aceasta e mai mare, 
cu atât aburul are o comporiare mai apropiată 
de aceea a gazelor perfecte. 

Pentru a evita utilizarea ecuațiilor de stare com- 
plicate, valabile pentru abur, în calculele aproxi- 
mative se poate utiliza ecuaţia empirică a lui 
Tumbir!z-Linde: 


(1) Po (v--0,016) 2 RT, 


în care R=47,06 kgm/kg grad. Erorile date de 
această ecuație sunt admisibile numai dacă pre- 
siunea aburului nu depășește cca 12 ala. 

Anumite mărimi de stare termică ale aburului 
supraîncălzit se pot determina direct, din diagrame 
şi tabele, sau prin calcul, din ecuaţii de stare ca 
ecuaţia (1), cum şi în funcțiune de mărimile de 
stare ale aburului saturat uscat si de temperatura 
de supraîncălzire, cu următoarele relații: 


e 
entalpia: izi”+ f Cp | dezi"4- Cpm (6 — 8); 
9; 
/ d 
L T 
entropia: — s—5*4- (c, -——5" tc: În s 
j 2. dy pm T, 


unde ;" si s” sunt entalpia si entropia aburului 
saturat uscat, c, e căldura specifică la presiune 


constantă, Cpm e căldura specilică medie, iar 
& (^C) si T (°K) sunt temperaturi. 

Cáldura de producere a unui kilogram de abur 

supraîncălzit cu temperatura 8^ e 

e 

Amar fes dom recu (o 70). 

ts 
unde 4 e căldura necesară pentru producerea unui 
kilogram de abur saturat uscat și r e căldura latentă 
de vaporizare. Relaţia di =c de, valabilă pentru 
gazele ideale, dă rezultate cu atât mai exacte 
la aburul supraîncălzit, cu cât gradul de supra- 
încălzire e mai mare. 

Cáldura specificá a aburului supraincálzit sufere 
variații importante in funcţiune nu numai de tem- 
peraturá, ca la gazele perfecte, ci si de presiune. 
La o anumită presiune, odată cu creșterea gra- 
dului de supraincálzire, căldura specifică scade 
repede până la o valoare minimă si apoi creşte 
lent. Influenţa presiunii asupra valorii căldurii speci- 
fice scade cu creșterea gradului de supraincál- 
zire; la presiuni mari, căldura specifică crește 
foarte mult cu scăderea temperaturii, valorile 
maxime fiind atinse în domeniul aburului saturat 
uscat. În jurul punctului critic, valoarea căldurii 
specifice tinde către infinit. 

Pentru aburul supraîncălzit, exponentul adia- 
batic are valoarea x= 1,3. 

Aburul supraîncălzit sa obține prin încălzirea 
aburului saturat într'un schimbător de căldură, 
numit supraîncălzitor, prin care circulă numai 
aburul supus supraincălzirii; intrarea apei în supra- 
încălzitor ar impiedeca supralncálzirea aburului, 
deoarece căldura primită ar fi consumată pentru 
vaporizarea apei. 

Aburul supraîncălzit e mult întrebuințat la motoare 
cu abur de construcţie recentă (motoare cu piston 
şi turbine), deoarece mărirea gradului de supra- 
încălzire determină o creștere mare a randa- 
mentului termic al mașinii. De asemenea, supra- 
încălzirea aburului reduce umiditatea și incon- 
venientele pe cari aceasta le produce în partea 
de joasă presiune a mașinilor (v. și Abur saturat 
umed). Pentru transportul la distanță prin con- 
ducte e recomandabil ca aburul să fie uşor 
supraîncălzit, deoarece coeficientul de cedare a 
căldurii — care e mult mai mic la aburul supra- 
încălzit decât la aburul saturat — face ca pier- 
derile prin condensaţie să fie foarte mici sau 
chiar nule. 

2, ~ suprarăcit. V. Abur subrăcit. 

3. ~ suprasafural. V. Abur subrácit. 

4. ~ umed, V. Abur saturat umed. — 


După mărimea presiunii, se deosebesc abur de 


înaltă presiune, abur de medie presiune și abur 


de joasă presiune. 

s. Abur de joasă presiune"* [rap HA3KOTO aB- 
JIeuHsi; vapeur à basse pression; Niederdruckwas- 
serdampf; low-pressure steam; alacsonynyomásü 
góz]: Abur cu presiunea până la cca 15 ata, având 


temperatura până la cca 350°. Aburul de joasă 
presiune (numit și abur cu parametri cobori[i) e 
folosit pentru încălzire (încălzirea imobilelor și în- 
călzirea în scopuri tehnologice), pentru alimentarea 
motoarelor cu piston și a turbinelor de putere 
mică; de asemenea, e folosit la turbine de pu- 
tere mai mare, dar de construcție veche. În pre- 
zent, în general se evită folosirea aburului de 
joasă presiune pentru producerea energiei me- 
canice, deoarece randamentul termic teoretic e 
relativ mic (sub 28%). 

1, Abur de înaltă presiune** [nap Bbiconoro 
JaBJeHHs; vapeur à haute pression; Hochdruck- 
wasserdampf; high pressure steam; magasnyomásu 
góz]: Abur cu presiunea mai înaltă decât 50 ata, 
având temperatura peste 450. Aburul de înaltă 
presiune (numit și abur cu parametri inal[i) e folosit 
pentru alimentarea turbinelor de putere mare (de 
câteva zeci și chiar peste 200 MW), cu condensalie, 
cum şi a turbinelor de putere mijlocie (de câţiva 
megawa[i), cu contrapresiune. Folosirea aburului 
cu presiunea de 100-::150 ata, la temperatura de 
550.::600*, a intrat în practica curentă a centrale- 
lor termoelectrice mai noi; există instalații cari 
funcționează cu abur a cărui presiune depășește 
presiunea critică, având temperaturi apropiate de 
700°. Randamentul termic teoretic al motoarelor 
alimentate cu abur de înaltă presiune ajunge une- 
ori până la 48%, 

2. ~ de medie presiune"* [nap cpemuero 
AaBJIeHHfs; vapeur à moyenne pression; Miitel- 
durckwasserdsmpf; middle pressure steam; közép- 
nyomásü gâz]: Abur cu presiunea cuprinsă între 15 
şi 50 ata, având temperatura între 350 si 450°. Abu- 
rul de medie presiune (numit și abur cu parametri 
medii) e folosit pentru alimentarea turbinelor cu abur 
de putere mijlocie (dela câțiva megawa[i până la 
cca 15 MW), cum si pentru alimentarea turbine- 
lor de putere mare, dar de construcție mai veche; 
totuși, recent s'au construit câteva tipuri de mo- 
toare cu abur, în general cu turație înaltă, alimen- 
tate cu abur de medie presiune. Randamentul 
termic teoretic al motoarelor alimentate cu abur 
de medie presiune e cuorins între 28 şi 37%. 

s. ~ cu parametri coboriţi: Sin. Abur de joasă 
presiune (v. S.). 

4, ~ cu parametri înalți: Sin. Abur de înaltă 
presiune (v. S.). 

s. ~ cu parametri medii: Sin. Abur de medie 
presiune (v. S.). 

6. ~ normal [HOpMa'IbHblii nap; vapeur d'eau 
normale; Normalwasserdampf; normal steam; nor- 
mális vizgóz]: Abur cu presiunea de 760 mm 
col. Hg si temperatura de 100°. Entalpia aburului 
normal e de 638,9 kcal/kg. — 


După modul de obţinere, se deosebesc abur 
proaspăt (viu), abur uzat (de evacuare), abur 
prelevat (de priză), şi abur laminat. 

7 Abur laminat [mpoccenupoBannbii map; 
vapeur étranglée; Drosselwasserdampf; throttled 
steam; folytott gőz]: Abur a cărui presiune a fost 
redusă înainte de locul de folosire, printr'un aparat 
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reductor de presiune, până la valoarea impusă de 
consumatorul de abur. Aburul laminat e folosit 
în industrie pentru alimentarea instalaţiilor a căror 
presiune de funcţionare e inferioară presiunii sur- 
selor de abur (căldare de abur, priză de abur, etc.). 
Entalpia aburului laminat e egală cu entalpia aburu- 
lui înainte de laminare; energia mecanică realiza- 
bilă din aburul laminat e însă mai mică decât ener- 
gia mecanică realizabilă din același abur înainte de 
laminare, diferența fiind cu atât mai mare, cu cât” 
laminarea e mai puternică. 

Intrebuinfarea aburului laminat e o soluţie neeco- 
nomică, deoarece din punctul de vedere energetic 
e mult inferioară, fie întrebuinţării aburului uzat sau 
prelevat, fie chiar intrebuinfárii aburului proaspăt. 
Totuși, această soluție e mult utilizată în industrie 
pentru alimentarea micilor consumatori, a căror 
pondere mică în ansamblul instalaţiei nu justifică 
complicațiile constructive şi investițiile impuse de 
folosirea aburului uzat, prelevat sau proaspăt. 

s. ^ prelevat [nHTaTeJIbHbiif nap; vapeur de 
prise; Anzapfwasserdampf; steam taking off; csa- 
polt góz]: Abur preluat dela o prizá situatá intre 
etajele unui motor cu abur (motor cu piston sau 
turbină). Aburul prelevat se folosește când pre- 
siunea aburului, impusă de consumatorul de căl- 
dură, trebue să fie mai înaltă decât presiunea 
aburului evacuat din mașina din care se pre- 
levează. Presiunea aburului prelevat poate fi 
menținută la valoarea impusă de consumatorul de 
căldură, la mașinile cu prize reglate (echipate 
cu regulatoare de presiune), sau crește cu sarcina 
mașinii, la mașinile cu prize nereglate. 

Intrebuinfarea aburului prelevat e deosebit de 
avantajoasă din punctul de vedere economic, de- 
oarece permite producerea combinată a energiei 
mecanice și a căldurii — și anume: o parte din en- 
talpia aburului extras prin priză servește pentru a 
produce energie mecanică în etajele cari preced 
priza; restul entalpiei e utilizat de consumatorul de 
căldură. În acest fel, costul energiei mecanice obfi- 
nute prin detenta prealabilă în mașină a aburului 
prelevat revine la aproximativ o treime din costul 
energiei mecanice produse în regim de con- 
densa[ie, deoarece căldura care nu a fost utilizată 
la producerea de energie mecanică nu se mai pierde 
în apa de răcire a condensatorului, ci servește con- 
sumatorului de căldură. Aburul prelevat e folosit, 
fie în instalaţiile de termificare industrială (de ex. 
abur pentru scopuri tehnologice, pentru preîncăl- 
zirea apei de alimentare a căldărilor cu abur, etc.), 
fie în instalaţiile de termificare imobiliară (de ex. 
abur pentru încălzirea imobilelor). — Sin. Abur 
de priză. 

9, ~ proaspăt" [cBentun nap; vapeur fraiche; 
Frischwasserdampf; live steam; friss göz]: Abur 
adus la punctul de utilizare direct dela genera- 
torul de abur, fără a fi fost folosit în prealabil 
într'un agregat oarecare, sau fără a fi suferit vreo 
reducere de presiune și de temperatură, decât cea 
care se produce în conducta de transport dintre 
generatorul de abur și punctul de utilizare. — 
Sin. Abur viu. 
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1. Abur uzat [orpa6oTaHHblii nap; vapeur 
usée; gebrauchter Wasserdampf; used steam; fáratd 
göz]: Abur evacuat din mașinile cu abur, după ce 
a expandat pentru a produce energie mecanică. Pre- 
siunea aburului uzat poate fi menținută la valoarea 
impusă de consumatorul de abur, la mașinile cu 
contrapresiune reglată (echipate cu regulatoare de 
presiune), sau crește cu sarcina mașinii, la ma- 
şinile cu contrapresiune nereglată. 

Intrebuin[erea aburului uzat e deosebit de avanta- 
joasă din punctul de vedere economic, deoarece 
în acest fel e folosită si entalpia aburului care nu 
a servit ia producerea de energie mecanică (v. si 
Abur prelevat). Avantajul maxim se obţine când 
se folosește întreaga cantitate de abur evacuată 
din mașină, deoarece în acest caz toată energia 
mecanică dată de mașină e produsă în regim de 
termificare. 

Aburul evacuat din mașinile cu contrapresiune 
(cu presiunea de evacuare sensibil superioară 
presiunii atmosferice) poate fi folosit atât pentru 
încălzire (încălzire în scopuri tehnologice, încăl- 
zirea imobilelor), cât și pentru alimentarea mo- 
toarelor cu abur de presiune joasă. Aburul evacuat 
din motoarele cu evacuare în atmosferă (cu contra- 
presiune de câteva zecimi de almosferá) sau din 
motoarele cu condensa[ie cari funcționează cu 
vid relativ mic poate fi întrebuințat pentru încăl- 
zire, în special în scopuri tehnologice (de ex. 
pentru preincálzirea apei de alimentare a căldării 
unei locomotive), sau pentru alimentarea unor mașini 
auxiliare (turboventilatoare de tiraj la locomotive, 
turbine pe nave, etc.). Aburul evacuat din mași- 
nile cu condensafie cari funcționează cu vid mai 
înaintat nu mai poate fi folosit, având presiunea 
foarte joasă și temperatura numai cu puțin supe- 
rioară temperaturii mediului ambiant (v.). — Sin. 
Abur de emisiune, Abur de evacuare. 


s. ~ de emisiune: Sin. Abur uzat (v. S). 

s. ~ de evacuare: Sin. Abur uzat (v. S.). 

4 ~ de priză: Sin. Abur prelevat (v. S.). 

s. ~ viu: Sin. Abur proaspăt (v. S.) 

După scopul la care servește, se deosebesc 
abur pentru încălzit, abur pentru industrie, abur 
pentru incenciu, etc. 

e. Abur de fiert. V. Abur pentru industrie. 

7. ^ pentru încălzit” (corpeBaronmii map; 
vapeur pour chauffage; Heizdampf; heating steam; 
hevitó gőz ]: Abur, în general de joasă presiune 
(1,2:::2,5 ata), folosit pentru încălzirea imobilelor 
sau pentru producerea de apă caldă în acestea. 
Aburul pentru încălzit poate fi produs în căldări 
speciale de joasă presiune (si eventual laminat), 
sau poate fi preluat dela o centrală termoelec- 
trică de termificare (ca abur prelevat sau ca abur 
uzat), ultima soluție fiind mult mai avantajoasă 
decât prima (v. Termificare urbană). 

&. pentru incendiu* [nporHBOnO:Kaphbri 
nap; vapeur d'incendie; Notlóschdampf; fire steam; 
1üzgóz]: Abur insuflat sub presiune, automat sau 
la comandă, prin ajutaje fixe dispuse astfel, încât 
să dirijeze vâna de abur asupra locului în care 
există pericol de incendiu. 


9. ~ peniru industrie [rex aoJtormaeckHii nap; 
vapeur à l'usage technologique; Dampf für techno- 
logische Zwecke; steam for technologica! purposes; 
göz technologiai célok részére]: Abur folosit în 
industrie pentru alimentarea agregatelor sau a in- 
stalajiilor in cari se produc procese tehnologice 
cari au nevoie de căldură sau chiar de abur 
ca atare (de ex.: preincálzirea apei de alimen- 
tare a căldărilor în centralele termoelectrice; ali- 
mentarea instalaţiilor din industria chimică, textilă, 
alimentară, etc.; aburirea lemnului; etc.). Aburul 
pentru industrie poata fi produs în căldări spe- 
ciale, sau poate fi abur prelevat sau uzat, ultima 
soluție fiind de preferit celei dintâi (v. Termifi- 
care industrială). — Sin. Abur industrial; sin. (im- 
propriu) Abur de fiert. 

10. Abur-deșeu [orpa6oTaunbiii nap; déchets 
de vapeur; Abfaliwasserdampf; refuse steam; hulla- 
dékgóz]: Aburrezultat din procesele tehnologice în 
cari se urmăreşte alt scop decât producerea aburului 
(aburul rezultat la stingerea cocsului sau la răcirea 
sgurilor, aburul secundar, etc.). Datorită entalpiei 
mari a aburului-deșeu, acesta intervine în mod 
defavorabil în bilanţul energetic al instalaţiei re- 
spective, Prin recuperarea entalpiei aburului-deseu 
se pot realiza economii importante de combustibil. 


11. ~ secundar [BTOpPH9HbIÄ nap; vapeur 
secondaire;  Sekundărwasserdamp!; secondary 
steam; szekundér góz]. Ind. chim.: Abur produs în 
timpul evaporării sau vaporizării unei soluţii care 
e supusă concenirării (v. Vapori secundari), 

12. Ac de trasare. V. Trasare, ac de ~. 

13. Acceleraţie transversală: Sin. Accelera[ie 
centripetă (v.). 

14. Accelerator de fază [pasuni YCKOpHTEJb; 
accélérateur de phase; Phasenakzelerator; phase 
accelerator; fázisgyorsitó]. Radio: Lentilă electrică 
aplicată în deschiderea 
unei antene în formă de 
horn, pentru a transfor- 
ma undele sferice în unde 
plane, prin împărțirea un- 
ani sferice în mai multe SUE 
ascicule si márirea, intr'o / 
másurá Snumitk, a vi- MAI 
tesei de fază a fiecărui 


fascicul. Figura alăturată 
reprezintă un accelerator 
de fază. Lentila e for- 
mată dintr'un sistem de 
plăci conductoare așe- 
zate paralel cu direcția 
câmpului electric, la o 


Horn în formă de sector, 
echipat cu o lentilă simplă, din 
fšşii metalice paralele, a că- 
ror adâncime radială variază 
de-a-lungul deschiderii hor- 
nului, peniru a compensa 
curbarea frontului undei. 


distanță puțin mai mare 
decât jumătate din lun- t 
gimea de undă, cu lungimea cu atât mai mare, cu 
cât distanța pe care trebue să o parcurgă fasci- 
culele undei sferice e mai mare. Trecând prin 
lentilă, fasciculele de undă sferică dela margi- 
nea lentilei sunt accelerate mai mult decât cele 
dela mijloc, astfel că, la ieşire, se obține o undă 
plană. În locul lentilelor cu plăci de lungime 
variabilă se pot folosi lentile cu plăci de aceeași 


1) lentils, 


lungime, însă așezate la distanțe diferite de-a- 
lungul deschiderii hornului, lentile cu fire con- 
ductoare așezate la distanță puțin mai mică decât 
un sfert din lungimea de undă, lenlile dielec- 
trice, etc. 

1. Acceptor de electroni [ĐEKTpIHHbIÄ ak- 
HenTop, HOJyHpoBO/HHK C HeJ(.CTalOUIHMH 
91eKTpoHaMH; accepteur d'éleclrons; Elektro- 
nenempfánger; electron acceptor; elektronakcep- 
tor]. Chim., Fiz.: Atom sau grup da atomi care, 
într'o legătură semipolará, e legat de restul 
moleculei care se formează, prinir'o pereche 
de electroni cari, înainte de legătură, aparțineau 
acestui rest (donor de electroni). Pentru reali- 
zarea unei legituri semipolare, trebue fie să-i 
lipsească acceptorului doi electroni din opt, 
peniru a se completa un grup de opt electroni 
periferici, fie ca acceptorul să poată avea mai 
mult decât opt electroni în stratul de electroni 
periferici. V. și Donor de elecironi. 

2. Acceptor, circuit ~ [nponycu«aronmuiă KOH- 
Typ; accepteur; Akzeptor; acceptor; akceplor]. 
Elt.: Circuit electric care prezintă o impedanţă 
relativ mică pentru o anumită frecvenţă sau bandă 
de frecvențe, în raport cu impedanța pentru 
celelalte frecvențe. Un circuit acceptor e echiva- 
lent cu un circuit format dintr'un condensator 
legat în serie cu o bobină. 

s. Acetat [amerar; acélate; Azetat; acetate; 
acetât]. Chim.: Nume generic pentru sărurile 
acidului acetic (cu formula CH;— COOM) şi pen- 
tru esterii lui (cu formula CH3— COOR); de exemplu: 
acetat de sodiu (CHs—COONa) şi acetat de etil 
(CH3— COOC?H;). 

1. Acelil, cifră de ^. Sin. Indice de acetil (v.). 

s. Acelolat [aneTOzaT; ecétolat; Aretolal; 
acetolate; acetolát]. Farm.: Nume generic pentru 
produsele medicamentoase obținute prin distila- 
rea oţetului în prezența unor plante medicinale. 

€. Acefoleu [aijeTOJIb; acétolé; Azetole; ace- 
tole; acetol]. Farm: Nume generic pentru pro- 
dusele medicamentoase obținute prin disolvarea 
unor medicamente în oțet oficinal. — Sin. Olet 
medicinal. 

* Achromobacter perolaus. Biol.: Microorga- 
nismul care produce în ous mirosul desagreabil 
de mucegaiu, fără să schimbe prin activitatea lui 
proprietăţi.e fizice ale ouălor, cari, ca aspect, 
par să fie proaspete, albusul fiind limpede şi 
gălbenușul păstrându-se întreg. Microorganismul 
se introduce în ou prin porii cojii, din paiele 
umede ale cuibarului, pe cari el se desvollà, 
în special dacă acestea sunt murdărite cu pă- 
mânt. Se desvollá mai bine la temperatură joasă, 
astfel încât apare primăvara, timpuriu, cum și 
toamna, târziu. 

s. Aciditatea pieilor [KHCJIOTHOCTb KOX; aci- 
dité du cuir; Lederazidităt; leather acidity; bör- 
savasság]. Ind. piel.: Valoarea exponentului de 
hidrogen al extrasului apos al unei probe de piele 
tăbăcită. În mod normal, pieile reacționează slab 
acid. Un conţinut de ecizi organici slabi, în can- 
țități moderate, cari pot să provină, de exemplu, 
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din zemurile de tăbăcire vegetală, nu are influ- 
ență dăunătoare. Prezenţa acizilor tari liberi (acid 
clorhidric, acid sulfuric, acizi sulfonici, acid oxa- 
lic), cari pot să provină, de exemplu, dela o 
albire necorespunzătoare cu acizi, dela o spălare 
insuficientă după tratarea cu o cantitate în ex- 
ces de tananți sintetici auxiliari pe bază de acizi 
sulfonici, dela o neutralizare insuficientă a pieilor 
tăbăcite mineral, produce însă deteriorarea piei- 
lor în cursul depozitării și al îmbătrânirii. Dete- 
riorarea pieilor în urma acțiunii acizilor tari liberi 
se manifestă întâi prin crăparea moale a pieilor 
când sunt îndoite, apoi prin scăderea generală 
a rezistenței și, în cele din urmă, printr'o des- 
compunere totală a lor ca țesut organizat. Afară 
de aceasta, pielea care are un conținut mare de 
acizi tari, liberi, produce coroziunea metalelor 
cu cari ajunge în contact, distruga afa și căptu- 
șeala cu cari sun! confecţionate obiectele de 
piele, și provoacă iritajii pe pielea omului și a 
animalelor. 

9. Acidizare [rucuornaa o6pa60TKa ckBa- 
KHH; traitement à l'acide; Sáurebehandlung; acid 
treatment; sav-eljárás]. Expl. petr: Metodă de 
intensificare a afluxului sau a influxului sondelor, 
consislánd in injectarea unei soluţii de acid clor- 
hidric de concentrația 8-::15% în zona de strat 
imediat vecină găurii de sondă, în vederea di- 
solvării mineralelor carbonatice, a creării de noi 
canale de drenaj si a sporirii locale a permea- 
bilității rocei colectoare și deci a debitului de 
țițeiu. În cazul aplicării la sondele de injectare a 
apei, afară de disolvarea carbona[ilor, acidul 
disolvă și depunerile de hidroxizi de fier și asi- 
gură trecerea, în starea floculatá, de volum mic, 
a minera'elor argiloase hidratabile reversibil. — 
Sin. Aciditiere. 

10. Acidulare [nonucurenne; acidification; An- 
săuerung; acidifying; savanyităs]. Chim.: Opera- 
țiunea de adăugire a unui acid într'o soluție sau 
într'un lichid, în vederea măririi exponentului de 
hidrogen. — Sin. Acidificare, Acidizare. 

u. ACrOșaj* [BT£THBaEH? B CPHXPOHR3M; ac- 
crochage; Einlaufen (in den Synchronismus); craw- 
ling; befutás]. Elt.: 1. Trecerea la turația de sin- 
cronism a unei mașini electrice sincrone sau a 
unei comutatoare, după conectarea ei la reţea. 
Spre a asigura acroșajul, se aduce mașina, 
printr'un mijloc oarecare, la o turație inferioară 
si foarte apropiată de luraţia de sincronism, si 
se reglează curentul de excitație până când ten- 
siunea la bornele mașinii devine sensibil egală 
cu tensiunea rețelei; prin ușoare variații de tu- 
ra[ie, se caută coincidența de fază între mașină 
și rețea și, când se constată aceasta, se conec- 
tează mașina la rețea. — Sin. Prindere. — 2. V. 
Acroșarea mașinii asincrone. 

1. Actiniului, isofopii ~ [H30TOIIbI aKTHHH$; 
isotopes de l'actinium; Aktiniumisotope; actinium 
isotopes; aktinium-izolópok]. Fiz.: Se cunosc ur- 
mătorii isotopi ai actiniului: actiniul 222, care se 
desintegrează cu emisiune de particule «, cu timp 
de înjumătățire foarte scurt, obținut prin desin- 
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tegrarea cu emisiune de particule a, a protacti- 
niului 226; actiniul 223, care se desintegreazá 
atât cu emisiune de particule a (99,9%), cât si 
prin captură K (0,1%), cu timpul de înjumătățire 
de 2,2 min, obținut prin desintegrarea, cu emi- 
siune de particule «, a protactiniului 227; acti- 
niul 224, care se desintegrează atât cu emisiune 
de particule a (cca 10%), cât și prin captură K 
(cca 90%), cu timpul de înjumătățire de 2,9 ore, 
obținut prin desintegrarea, cu emisiune de par- 
ticule a, a protactiniului 228; actiniul 225, care 
se desintegrează cu emisiune de particule a, cu 
timpul de înjumătățire de 10 zile, obținut atât 
prin desintegrarea cu emisiune de electroni, a 
radiului 225, prin desintegrarea prin captură Ka 
toriului 225 sau prin desintegrarea, cu emisiune 
de particule v, a protactiniului 229; actiniul 226, 
care se desintegreazá cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 22 de ore, obținut 
prin bombardarea uraniului cu particule «; acti- 
niul 227, care se desintegreazá cu emisiune de 
particule a, cu timpul de înjumătățire de 21,7 ani, 
obținut prin desintegrarea, cu emisiune de par- 
ticule «, a protactiniului 231, în filiațiunea fami- 
liei radioactive a actiniului (v. Actiniului, fami- 
lia =); actiniul 228, numit si mesotoriu 2, care 
se desintegrează, cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 6,13 ore, obținut prin 
desintegrarea, cu emisiune de electroni, a me- 
sotoriului 1, în filiațiunea familiei radioactive a 
toriului (v. Toriului, familia ^). 

1, Adaptare [corzacoBanne; adaptation; An- 
passung; adaption, matching; illesztés]. Elt.: 
1. Alegerea impedan[elor parţiale ale genera- 
toarelor, translatoarelor si receptoarelor în serie 
ale unei instalaţii electrice, astfel încât puterea 
electromagnetică transmisă să fie maximă (şi deci 
să se evite pierderile de putere transmisă, prin 
reflexiuns). — 2. Varierea valorilor impedanfelor 
individuale ale  generatoarelor sistemelor de 
transmisiune si receploarelor în serie ale unei 
instalaţii electrice, astfel încât puterea transmisă 
să fie maximă; varierea poate fi făcuță fie la 
receptor, sistemul de transmisiune fiind dat, fie 
în sistemul de transmisiune, receptorul fiind dat. 

Dacă un dipol generator care are impedanfa 


interioară Z; e încărcat cu un dipol pasiv de 


impedanță Z, puterea activă cedată de dipolul 
generator dipolului pasiv e maximă când valorile 
absolute ale celor două impedanfe sunt egale, 
reactanfele lor fiind egale și de semne contrare. 

Adaptarea unui cuadripo! la dipolul pasiv pe 
care-l alimentează se realizează când impedan[a 
caracteristică a cuadripolului e egală cu impe- 
danța dipolului pasiv alimentat. În acest caz, 
impedanţa de intrare a cuadripolului devine egală 
cu impedan[a lui caracteristică, iar raportu! de 
transformare a curenților devine egal cu raportul 
de transformare a tensiunilor. 

2. Adaptor'[apanrep; adapteur; Anpasser; ada- 
ptor; illesztő]. Elt: 1, V. Pick-up. — 2. Circuit 
sau cuadripol format din elemente pasive sau 


active (rezistențe, reactanfe, tuburi electronice, 
etc.), care se intercalează între un generator şi 
un receptor, sau între un transmițător și un receptor, 
pentru a adapta una la alta impedanfele acestora. 
Cuadripolul adaptor trebue să aibă impedanța 
imagine la intrare Zo; adaptată cu impedanta 
internă Z, a generatorului (Zo —Zi), impedanfa 
imagine la ieșire Ze» adaptată cu impedanja Ze 
a sarcinii (Zq2= Zo) şi partea reală a exponentu- 
lui său de transfer (atenuarea) practic nulă. 

s. Aderenţă**  [cuenzenne, npniunanue; 
adhérence; Adhărenz; adherence; adhézió].1. Mec.: 
Frecarea de repaus maximă, la care un corp în 
mişcare de rostogolire sau în repaus relativ faţă 
de un altul încă nu patinează. — Câtul dintre 
forța normală corespunzătoare aderenţei si ade- 
ren|á se numește coeficient de aderen[&. 

4. Aderenfá [cijen;renHe, npuilunanne; ad- 
hérence; Adhàrenz; adherence; tapadás]. 2. Metl.: 
Defect al pieselor turnate, care consistá in lipi- 
rea — la turnare — pe suprafaţa acestora, a unei 
cruste de amestec de formare concreţionat, cu 
sau fără conținut de metal. Aderenţa poate fi: 
mecanică (datorită pătrunderii metalului lichid în 
spaţiile intergranulare ale amestecului de formare, 
când acestea sunt prea mari), termică (datorită 
topirii amestecului de formare, când acesta are 
refractaritatea joasă sau când temperatura de tur- 
nare a metalului e prea înalță), chimică (datorită 
prezenței în amestecul de formare a unor oxizi 
metalici, cari se combină ușor cu granulele acestuia). 

Crusta aderentá e greu de îndepărtat în cazul 
aderenfei mecanice, dar se desprinde ușor în cazul 
aderenfei termice; ea nu poate fi îndepărtată, con- 
stituind o cauză de rebutare a piesei, în cazul 
aderenfei chimice (însoţită de cele mai multe ori 
de aderen[á mecanică). 

Aderenţa se evită prin introducerea în amestecul 
de formare a unei cantități de pulbere de cár- 
bune, depinzând de grosimea pereților piesei. În 
timpul turnării, cărbunele degajă substanțe vola- 
lile; acestea formează între piesă și peretele for- 
mei un film, care impiedecá contactul dintre 
metalul lichid și amestecul de formare. Alte adau- 
suri folosite pentru evitarea aderenfei sunt smoala 
(în amestec cu praf de cărbune), păcura, moto- 
rina, ţiţeiul, etc. 

“5, Adeziv [keamuii; adhésif; Halfstoff, Adhe- 
siv; adhesive; tapadó]: Material de lipit sau de cleit. 

v. Adiabată: Sin. Curbá adiabatică. V. Adia- 
baticá, curbă ~. 

7. Admitanfá de electrod (a unui fub electronic) 
[»1ekTpojgjHas nposBo/HMocTb (32zerrponnoii 
TDyOKRB); admittance d'électrode (d'un tube élec- 
tronique); Elektrodenscheinleitwert (einer Elektro- 
nenróhre); electrode admittance (of an electron 
tube); electrodaadmittancia (egy elektroncsónél)]: 
Admitanța de intrare, de scuri-circuit, dintre un 
electrod al tubului electronic și un punct de refe- 
rinfá, măsurată direct la electrod. 

s. Admitanţă de ieșire de scurt-circuit (a unui 
transductor cu tub electronic) [BbIxOAHaA npoBo- 
AHMOCTb KOpOTKOTO 3aMbIKaHHA (npeo6pa3o- 


Batens); admittance de sortie de court-circuit 
(d'un transducteur à tube électronique); Kuiz- 
schluf-Ausgangscheinleitwert (eines Übersetzers 
mit Elektronenróhre); short circuit output admit- 
tance (of an electron tube transducer); kimeneti 
róvidzárlati admittancia (egy elektroncsóves transz- 
duktornál): Admitanfa de scurt-circuit la bor- 
nele de ieșire fizic accesibile ale unui soclu 
dat, pe care sunt montate tubul electronic și cir- 
cuitela respective. 


1. ~ de intrare (a unui tub electronic) [BXojI- 
Has IIpPOBOAAMOCTb (CJIEKTPOHHOÄÑ TpyOKH); 
admittance d'entrée (a'un tube électronique); 
Eintrittadmitanz (einer Elektronenróhre); driving 
point admittance (of an electron tube); be- 
meneti admiltancia (egy elektroncsónél)]: Raportul 
dintre componenta alternativă a curentului care 
circulă către o bornă terminală a tubului electronic, 
şi componenta alternativă a tensiunii aplicate între 
acea bornă și o bornă de referință, toate cele- 
lalte borne având terminaţii arbitrare; in această 
definiție se admite că sistemul e linear, iar ten- 
siunile aplicate sunt continue, sau alternative de 
aceeași frecvență. 


2. ~ de intrare de scuri-circuit (a unui trans- 
ductor cu tub electronic) [Bxojtaas npoBomu- 
MOCTb KODOTKOTO BaMbIkaHHA (npeoGpa3o- 
Batea); admittance d'entrée de court-circuit 
(d'un transducteur à tube électronique); Kurzschluf- 
Einlaufadmittanz (eines Übersetzers mit Elektro- 
nenróhre); short circuit input admittance (of 
an electron-tube transducer); bemeneti róvidzárlati 
admittancia (egy elektroncsóves transzduktornol)]: 
Admitanfa de intrare de scurt-circuit la bor- 
nele fizic accesibile ale unui soclu dat, pe 
care sunt montate tubul electronic si circuitele 
respective. 

s. ~ de intrare de scurt-circui (a unui tub 
electronic) [BxomHaa IpoBOJHMOCTb (ƏJlek- 
TponHoii Tpy6kH); admittance d'entrée de court- 
circuit (d'un tube élecironique); Kurzschluk-Ein- 
laufadmittanz (einer Elektronenróhre); short- 
circuit driving-point admittance (of an electron 
lube); bemeneti róvindzárlati admittancia (egy 
elektroncsónél)]: Admitan[a dintre o borná a 
tubului electronic și un punct de referință, toate 
celelalte borne având componentele alternative 
ale tensiunilor nule față de punctul de referinţă. 


4. ^v de transfer de scurt-circuit (a unui tub 
electronic) [yupoxo;ytHas DpoBOAHMOCTb (3J/eK- 
TpouHoA TpyOH); admitiance de transfer de 
court-circuit (d'un tube électronique); Kurzschlub- 
Übertragungsscheinleitwert (einer Elektronenróhre); 
short-circuit transfer admittance (of an electron 
tube); róvidzárlati átadási admitlancia (egy elek- 
ironcsónél)]: Admitanfa de transfer dela o borná 
la alta a unui tub electronic, toate bornele, afară 
de prima, având componente de tensiune nule 
față de un punct de referință. 

s. ^ dintre electrozii unui 
[Mexytyoz1ekTpo;Haa  NPOBOAHMOCTb  3JIek- 
TpoHHOÀH TpyÓkH; admittance entre les élec- 


tub electronic | 
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trodes d'untube électronique; Zwischenelektroden- 
Ubertragungsscheinleiiwert einer Elektronenróhre; 
interelectrode transadmittance of an electron tube; 
elektroda kórótii admittancia (egy elektroncsónél)]: 
Admitanța de transfer de scurt-circuit dintre doi 
electrozi ai unui tub electronic. 


€. ~ directă de scurt-circuit (a unui transductor 
cu fub electronic) |[npamaa DpoBOAHMOCTE 
KOpOTKOTO BaMblkaHHA (npeoó6pa3oBaTejs); 
admittance directe de court-circuit (d'un tube élec- 
tronique transducteur); direkter Kurzschlu5-Schein- 
leitwert einer Elektronenróhre; short circuit forward 
admittance (of an electron tube transducer); direkt 
róvidzárlati admittancia (egy elektroncsóves transz- 
duktornái)]: Admitanja de transfer de scurt-circuit 
dintre 'borna de intrare fizic accesibilă și borna 
de ieșire fizic accesibilă ale unui soclu, pe care 
sunt montate tubul elecironic și circuitele re- 
spective. 

7 ~ inversă de scurt-circuit (a unui trans- 
ductor cu lub electronic) [o6parHas npoBomu- 
MOCTb KOpOTKOTO 3aMbIKaHHA (rpeo6paso- 
BaTe75); admittance inverse de court-circuit (d'un 
transducteur à tube électronique); Rück-Kurz- 
schlu-Scheinleitwert eines Elektronrohrtransdu- 
cers; short-circuit feedback admittance (of an 
eleciron tube transducer); inverz róvidzárlali ad- 
miHancia (egy elekironcsâves transzduktornál)]: 
Admitanja de transfer de scurt-circuit dintre borna 
de ieșire fizic accesibilă si borna de intrare fizic 
accesibilă ale unui soclu dat, pe care sunt montate 
tubul electronic si circuitele respective ale trans- 
ductorului. 

s. ~ unui tub electronic. V. Admitanţă de 
intrare, Admitanţă de electrod, Admitanfa dintre 
electrozi, Admitanţă directă de scurt-circuit, Admi- 
tanfá inversă de scurt-circuit, Admitanţă de intrare 
de scuri-circuit, Admitan]á de ieșire de scurt-circuit, 
Admitanță de transfer de scurt-circuit. 


». Admitanțmetru [upiGop pula u3mepenna 
NpPOBOHHMOCTH; admittancemătre; Scheinleitwert- 
messer;  admittancemeter;  admittancia-méró ]. 
Radio: Instrument e- » 
lectric pentru másu- [e H 
rarea admitanței, fo- 
losit în special în ra- 
diofrecvenfá. Figura 
alăturată reprezintă 
schema de principiu 
a unui admitanțmetru. a 
Admitanfa necunoscu- X TR 
1ă se conectează la 
bornele (x—x) si se 
aduce circuitul (LC,) 


la rezonanţă, genera- 
torul fiind acordat pe 
frecvența de lucru; se 
notează indica[ia voll- 
metrului electronic. Se 
deconectează admi- 
lanfa necunoscută si se variază condensatorul (C, ), 


până se aduce din nou circuitul la rezonanţă, si re- 


Schema de principiu a unui ad- 
mitan[metru. 
O) generator de frecvenţă va- 
riabilă; L) bobină; C) condensator; 
Cy) condensator variabil; R) rezis- 
tență variabilă; V) volimetru elec- 
ironic; X—X) bornele la cari se 
conectează admilanja de măsurat. 
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zistența (R,), până când voltmetrul electronic dă 
aceeaşi indicație. Din aceste variaţii ale lui (C,) si 
(R,) se deduce valoarea admitanței de măsurat. 

1, Aeraţia 'aopanua; aérat'on; Lüftung, Durch- 
lüftung; airing; légellátás]. Tehn.: Operaţiune care 
consistă in introducerea de cer în apă, pentru a 
îndepărta gaze (hidrogen sulfurat, bioxid de car- 


bon, etc), mirosuri sirăine, săruri solubile de 


fier (cari prin aetaţie devin insolubile, precipită 
şi pot fi separate prin filtrare), sau compuși or- 
ganici putrescibili (cari prin aerajie sunt în parte 
oxidali si mineralizați). 

=. Aerului, compoziția ^. V. sub Atmosferă. 

s. Afinare" [uunmenre, papunnpoBanne, 
nepene.; affinage; Affinierung; refining; finomitás]. 
Meti.: Operaţiune metalurgică de îndepărtare a 
impurităților pe cale uscată sau pe cale umedă, 
efectuată în cuptoare, in converlisoare sau în băi 
electrolitice, pentru a obține metale saual'aje pure, 
din metale brute, respectiv din aliaje brute. Meto- 
dele de afinare pe cale uscată, aplicate în practică, 
se bazează pe reacţii chimice de oxidare si de 
reducere, pe diluare, sau pe fenomenul de licua[ie, 
iar cele de afinare pe cale umedă, pe pro- 
cedee de electroliză a soluțiilor. 

Afinarea prin oxidare se realizeazá prin prájire 
oxidantá sau prin topire oxidanlă. — La afinarea 
prin prăjire oxidantă, materialul de afinat e în- 
călzit, sub temperatura de topire, într'un mediu 
oxidant; impuritálile se oxidează și apoi sunt în- 
depărtate prin diso' vare, prin volatilizare, etc. 
Exemple: afinarea aliajelor Au-Ag prin disolvarea 
cuprului oxidat inir'o soluție acidă; afinarea alia- 
jelor nobile prin volatilizarea oxizilor de As și Sb, 
etc. — La afinarea prin topire oxidantă, materialul 
de afinat e încălzit de asemenea ínir'un mediu 
oxidant, însă peste temperatura de topire, iar 
impuritáfile oxidate insolubile in masa topită 
trec in sgură. Exemple: afinarea fontei în con- 
vertisor (Bessemer sau Thomas), prin oxidare cu in- 
suflare de aer; atinarea fontei în cuptorul Siemens- 
Martin sau în cuptorul electric, prin oxidare cu 
minereuri oxidante; cupelaţia engleză a plumbului 
argentifer; etc. 

Afinarea prin reducere se realizează prin topire 
“reductoare, aplicată pentru distrugerea oxizilor 
metalici cari au rezultat din topirea oxidantă si 
cari s'au disolvat în baia metalică (deci nu pot 
trece în sgură). Ea urmează totdeauna afinárii 
prin topire oxidaniă și consistă în reducerea oxi- 
zilor din baia metalică, cu ajutorul unor substanțe 
reductoare (desoxidanfi) cari formează oxizi in- 
solubili în baia metalică, Exemple: afinarea prin 
reducere a bronzului sau a alamei, cu ajutorul cad- 
miului, magneziului, siliciului, fosforului; afinarea 
aliajelor de nichel, cu ajutorul manganului sau al 
magneziului; afinarea produselor siderurgice cu 
ajutorul feroaliajelor; etc. 

Afinarea prin diluare se realizează prin topirea 
şi amestecarea materialului de afinat, cu un metal 
sau un aliaj cu grad de puritate înalt, reducán- 
du-se astfel conținutul in impurități al celui 


dintâi. Exemplu: afinarea fontei prin topirea ei cu 
fier vechiu, pentru fabricarea oțelului (procedeul 
Martin cu fier vechiu); etc. 

Afinarea prin licuajie se realizează prin topirea 
seleciivá a aliajului sau a metalului brut. Impuri- 
tăjile cu punct de topire mai înalt rămân în stare 
solidă, iar metalul sau aliajul pur, mai ușor fuzibil, 
se separă în stare topită. Exemple: afinarea sta- 
niului prin separarea lui de fier; afinarea fontei 
prin pudlare; etc. 

Afinarea prin electroliză se realizează prin elec- 
troliza soluției unei sări a metalului de afinat, 
metalul impur fiind întrebuințat ca anod solubil 
într'o baie acidă sau într'o sare a lui, iar catodul 
fiind de metal pur. Curentul folosit trebue să aibă 
intensitate și tensiune constante, iar elactrolitul, o 
compoziţie fixă. La trecerea curentului, metalul 
din sarea disociată se depune pe catod, iar sarea 
se regenereazá din metalul anodului (impuritățile 
rămânând la anod, cad la fund sau se disolvă în 
baie). Exemple: afinarea cuprului, electrolitul fiind 
o soluție de CuSO4--H;SO,4; afinarea argintului, 
electrolitul fiind o soluţie de AgNOs3-- HNOs; afi- 
narea aurului, elactrolitul fiind o soluție de AuCls; 
afinarea plumbului, electrolitul fiind o soluţie de 
fluosilicat de plumb hidratat (PbSiFg - 4 H20); 
alinarea fierului, electrolitul fiind o soluţie de 
FeSO4-+ MgSO4 -H55O,sau de FeCl>+ MgCls-- HCI; 
etc. — Sin. Rafinare. 

4. Afinitate chimică [xumHuecras cponcTrea; 
affinité chimique; chemische Affinität; chemical 
affinity; vegyi affinitás]. Chim.: Lucrul mecanic 
maxim pe care un sistem îl poate efectua asupra 
exteriorului, când irece reversibil din starea sa 
inițală în starea finală, în condi[iunile impuse 
reactanjilor si produșilor reacției. Cu cât acest 
lucru mecanic — care depinde de natura ele- 
mentelor sau a compușilor prezenţi în sistemul 
chimic dat, de concentrație, de temperatură si 
de presiune — e mai mare, cu atât elementele 
sau compușii au o tendință mai mare de a 
reacționa între ei. 

Afinitatea chimică se poate calcula în raport 
cu funcțiunile termodinamice (v.), stabilind poten- 
țialul termodinamic în condi[iunile impuse evo- 
lufiei reactanţilor şi produșilor reacției. 

Dacă sistemul chimic reacționează isocor, adia- 
balic (și reversibil), potenţialul termodinamic e 
energia internă 

dU=TdS—pdy—8 A' maz! 
unde U e energia internă, T e temperatura 
absolută, S e entropia, p e presiunea, v e vo- 
lumul si A'maz e lucrul mecanic maxim efectuat 


de sistem asupra exteriorului, egal cu afinitatea 
chimică a reacției. În condifiunile impuse (dv —0; 
d5=0) se obține relația: 


dU= — 8 A' mas 
1 [I 
f dU- 4,7] dU, 
| 
A maz = —AU; 
în acest caz, afinitatea e deci egală cu scăderea 


adică 


energiei interne a sistemului între stările inițială 
şi finală. 

În cazul unei reacţii chimice care se produse 
isobar, adiabatic (și reversibil), potenţialul termo- 
dinamic e entalpia H: 


dH=TdS + Vdp—2 A' mazi 
in condi[iunile impuse, dH=—? A' mar si deci 
A' max —AH, 

adică, în acest caz, afinitatea chimică e egală 
cu scăderea entalpiei H a sistemului între stă- 
rile inițială și finală. 

Pentru o reacție care se produce isocor și iso- 
term, potențialul termodinamic e energia liber&( F): 


dF= —pdu— Sdt— A' mazi 
în condiţiunile date, dF — —8 A' mar si deci: 
Amas 7 — AF. 


În acest caz, afinitatea chimică e reprezentată 
de scăderea energiei libere a sistemului între 
starea iniţială și cea finală. 

De cele mei mulle ori, reacțiile chimice se 
produc isoterm si isobar. În acest caz, poten- 
țialul termodinamic e potențialul isobar Z: 

dZ = Vdp—SdT —2A' 
în condițiuni cari 
Z=—ðA' mas 9i deci A'mas = — AZ; 
în acest caz, afinitatea e egală “cu scăderea 
potențialului isobar al sistemului între starea ini- 
țială și cea finală. 

Se observă că afinitatea chimică a unei reacţii 
nu depinde numai de reactanți şi de produși, 
adică numai de stările iniţială și finală, ci și de 
condi|iunile în cari se găsesc reactanțţii și pro- 
dușii în cursul reacției; ea nu depinde însă, în 
condițiuni date, de drumul urmat de reacția 
chimică, fiind exprimată prin variaţia unor mărimi 
de stare — și nici de eventualii catalizatori prezenți. 
Ea se exprimă cu ajutorul func[iunilor termodi- 
namice și se măsoară cu ajutorul datelor termo- 
chimice si electrice. 

1. Agaricuscampestris. Agr.: Ciupercă întrebuin- 
tată în alimentaţie. E cultivată în paturi speciale de 
cultură, la întuneric, la umezeală și căldură. Se 
Bretează foarte bine la uscare și conservare. 
Conţine 0,07 mg vilaminá C în fiecare gram de 
ciupercă proaspătă, cum si enzimele: amilazá, 
maltază, glicogenază, protează și catalazá. — Sin. 
Ciupercă de gunoiu, 

2. Agregat [arperaT; aggrégat; Aggregat; ag- 
gregate; csoport, aggregâtum]. Tehn.: Sistem 
tehnic alcătuit din două sau din mai multe an- 
sambluri legate între ele. Uneori, agregatul cu- 
prinde ur, ansamblu motor și unul de lucru (ex.: 
agregatul de sudură e alcătuit dintr'un motor si 
un generator de sudură; autovehiculul e alcătuit 
din ansamblul motor si vehicul). 

3. Agrominim [arPOMHHHMYM; agrominime; 
Agrominimum; agrominimum; agrominimum). Agr. 
Ansamblul regulilor agrotehnice din sectorul pro- 
ducției vegetale, care constitue un minim re- 
comandat pentru obținerea unor recolte sigure si 


maz! 
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abundente. Aceste reguli se referă la lucrările 
solului, la îngrășăminte, la condifiunile pe cari 
trebue să le îndaplinească semințele, la semănat, 
la igiena câmpului, etc. 

Pentru fiecare cultură principală în parte (legume, 
pomi, vi, etc.), recomandările din agrominim 
arată cum trebue execulate lucrările de bază ale 
solului (desmiriștt, arături, etc.), semánatul, lucrá- 
rile de întreținere (grăpat, plivit, prășit, copcit, 
omizit, etc.), cum și momentul optim de însămân- 
lare, de plantare, recoltare, și, în general, modul 
da executare a lucrărilor, 

4. Agrotehnică [arporexnuka; agrotechnique; 
Agrotechnik; agrotechnics; agrotechnika, föld- 
müveléstechnika]. Agr.: Ştiinţa care are ca obiect 
studiul îngrășămintelor, al lucrărilor și metodelor 
de cultură și asolamentelor cari trebue aplicate 
solului pentru a-i mări fertilitatea, în scopul obținerii 
unei producții cât mai mari și de calitate cât mai bună. 

Agrotehnica e coordonată cu Pedologia, care 
studiază și stabilește legile de formare și de des- 
voltare a solurilor si proprietățile lor, cu Fitotehnia, 
care se ocupă cu studiul plantelor agricole și cu teh- 
nica culturii lor, cu Zootehnia, care se ocupă cu 
creşterea, înmulțirea și ameliorarea animalelor do- 
mestice, cu Agrobiologia, știința legilor biologice 
cari acționează în agricultură şi în creșterea ani- 
malelor, cu Agrochimia si Agrofizica, ştiinţele cari 
studiază din punctele de vedere fizic și chimic, 
folosirea îngrășămintelor, alimentarea și protec- 
țiunea plantelor. 

s. Alb* [6enbill; blanc; weib; white; fehér]. 
Fiz.: Calitatea unui corp de a reflecta integral si 
difuz toată radiaţia vizibilă care cade asupra lui. 

« Alb de zinc” [munrBaiic; blanc de zinc; 
Zinkweib; zinc while; cinkfehér]: Termen comun 
pentru oxid de zinc, litopon și sulfură de zinc. 

7, Alcani. Chim.: Sin. Hidrocarburi parafinice. 
V. sub Hidrocarburi. 

s. Alchilare*  ([ankunupoBanne; alchilation; 
Alkylierung; alchiling; alkylélás]. Chim.: Reacţie 
de introducere a unuia sau a mai multor radicali 
alchil în molecula unei substanțe organice. Opera- 
țiunea de alchilare se poate efectua cu alcooli 
alchilici, cu halogenuri de alchil, esteri alchil-sul- 
fonici, etc. 

Ca exemple de alchilare se dau mai jos cê- 
leva etilări: 

Etilarea cu alcool etilic se aplică la prepa- 
rarea eterilor si, in special, a eterului obişnuit. 
Acidul sulfuric are rolul de catalizator: 


C9H5OH + H9SO4 a C9?"5— (O SOH + H20; 
CoHs* O. SOsH + HOCsHg A CoHg—O—C3Hg -F9SO4. 


Etilarea aminelor aromatice se face sub pre- 
siune, în prezența acizilor minerali. Etilarea ani- 
linei se realizează, de exemplu, fie prin încălzirea 
vaporilor de anilină la 4C0” cu alcool etilic în 
prezenţa oxidului de aluminiu, fie încălzind ani- 
lina la 230? cu alcool etilic, in prezenţa unor mici 
cantități de iod, fie prin încălzirea la 180°, sub 
presiune, a clorhidratului de anilină cu alcool 
etilic (se obţine, în acest caz, dietil-anilină). 
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Etilarea cu halogenuri de etil se aplică la pre- 
pararea omologilor benzenului. Halogenurile de 
etil reacționează cu derivații halogenaţi aromatici 
în prezența sodiului metalic (reacţia Fittig). Re- 
acia e folosită în special la sinteza etilben- 
zenului, substanță foarte mult întrebuințată în sin- 
teza organică: 

CgHsBr + CoHsBr4+ 2 Na — CgHs : CoH5 +2 NaBr. 
Halogenurile de etil reacționează, de asemenea, 
cu hidrocarburile aromatice, în prezenţa clorurii 
de aluminiu, dând omologi ai benzenului (reacţia 
Friedel-Crafts): 


AICI 
CgHe-+ CoHsCl > CeHs * CoHs+HCI. 

Sărurile cuaternare de amoniu se prepară, de 
asemenea, prin alchilare: 

R3N + CoHşl SP [R3C2H5N]*+7. 

Amoniacul și aminele primare și secundare re- 
acționează în același fel, dând un amestec de 
amine. 

Dacă în timpul tratării aminei cu halogenură de 
alchil se adaugă hidroxid de sodiu în cantitatea 
calculată, transformarea aminei în sarea cuater- 
nară de amoniu e completă. Reacţia se numește 
alchilare totală sau exhaustivă (Hofmann). Toate 
aminele alifatice si cele primare aromatice pot fi 
alchilate total. 

Aminele secundare si cele terțiare aromatice, de 
felul difenilaminei si trifenilaminei, nu pot fi alchi- 
late, fiind baze prea slabe si neadiționând halo- 
genura de alchil. 

Alchilarea cu sulfat de alchil e economică, 
sulfaţii de metil si de etil fiind materii prime ieftine. 
Are aplicaţie, de exemplu, la alchilarea fenolului. 
Reacţia se execută la rece, în prezenţa hidroxi- 
dului de sodiu, sulfatul de alchil reacționând 
cantitativ cu o soluţie alcoolică apoasă a fenolului: 

CgHsOH + (C2H5)2504 ad C6H5OC2H5 + HC2H5S04. 

1. Alfol. Transp.: Material metalic folosit ca 
izolant termic și fonic, la vagoanele feroviare de 
călători. E constituit dintr'un aliaj de aluminiu, 
tras în foi. Are conduclibilitatea 3=0,047 cal h 
la 50° si greutate specifică mică (3 kg/m); e 
durabil. nu arde și e inodor. Se montează in 
pachete, în golurile dintre pereţi sau la acope- 
rișul vagonului, imobilizánd straturile de aer dintre 
foi. (N. C.). 

=. Alimentare, circuit de ~ [nuTaiormaA Nenb; 
circuit d'alimentation; Stromversorgungsschaltung; 
supply circuit; táplátló áramkör]. Tehn.: Circuit 
electric pentru alimentarea cu energie electro- 
magnetică a unei instalaţii de telecomunicaţii sau 
de semnalizare. 

Se deosebesc circuite pentru alimentarea în 
curent continuu — sau în curent alternativ, de 
una sau de mai multe frecvențe. De exemplu, 
în sistemele de telefonie multiplă cu 12 şi cu mai 
multe căi, circuitul de alimentare cu curenți pur- 
tători cuprinde generatorul de armonice cu multi- 
plicatorul de frecvenţă, filtre de separație, dis- 
pozitive de siguranță, toate destinate să asigure 
alimentarea mai multor sisteme cu frecvențele purtá- 
toare necesare pentru modulație și demodula[ie. 


s». Alimentator de antenă [bunep; alimentateur 
d'antenne; Anlennenspeisekreis; aerial feeder; 
anlennatápláió-áramkór]. Elf: Sistem conductor 
care transferă energie electromagnetică în frecvență 
înaltă dela aparatul de transmisiune la antenă, 
sau dela antenă la receptor, fără a produce radiaţii 
sau pierderi mari. 

4. Aliniere [peryzmpoBka, NONCTPOka, Bbl- 
npamnenu6; alignement; Einstellung; alignement; 
beállıtás]. Telc.: Ajustarea componentelor unui 
sistem pentru buna lui funcționare. — Termenul 
se aplică, în special, la ajustarea circuitelor acor- 
date ale unui amplificator, pentru a obține răs- 
punsul de frecvență dorit, pentru sincronizarea 
componentelor unui sistem, și pentru reglarea 
nivelurilor de transmisiune pe o linie cu mai multe 
căi de transmisiune. 

s. Alternativ [nonepemenbIă, 3uakOogepe;ty- 
i0nijHÉCca; alternatif; abwechselnd, alternativ; 
alternating; váltakozó, váltó]. 1: Calitatea unei 
márimi scalare de a varia periodic si cu schim- 
bári de semn ín cursul perioadei (curent alter- 
nativ). — 2. Calitatea unei mărimi vectoriale de a 
varia periodic cu păstrarea direcției și cu schim- 
barea sensului ei pe acea direcţie. 


s. Aluminiului, isotopii ~ [n3oronbi aJIIFOMH- 
HHA; isotopes de l'aluminium; Aluminiumisotope; 
aluminium isotopes; aluminium-izolópok]. Fiz.: Se 
cunosc următorii isotopi ai aluminiului: aluminiul 25, 
care se desintegreazá cu timpul de înjumătățire 
de cca 8 s, obținut prin reacţia nucleară Mg% 
(p, n) Al?5; aluminiul 26, care se desintegrează cu 
emisiune de pozitroni, cu timpul de înjumătut.re 
de 6 s, obţinut prin reacţiile nucleare Na? (a, n) 
AI?6, Mg*6 (p, n) Al, Mg% (p, y) AIS; AI? (v, n) 
Al*6; aluminiul 27, care e isotopul natural al alu- 
miniului; aluminiul 28, care se desintegreazá cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 2,3 min, obţinut prin reacțiile nucleare Mg? 
(z, p) AES, Al? (d, p) ALS, AIX (n, y) Al, Si 
(n, p) AlS, Si2 (y, p) Si?3, P3! (n,a) AI?8; alumi- 
niul 29, care se desintegrează cu emisiune de 
electroni, cu timpul de înjumătățire de 6,7 min, 
obținut prin reacțiile nucleare Ma25 (a, p) Al, 
Si2 (n, p) AP9, Si%0 (%,p) AI2, P3! (t, 2p) AI? 

* Ambalare [3anakoBKa; emballage; Einpa- 
cken; packing up; csomagolás]. Gen.: Împachetare. 

s. Amborare: Sin. (impropriu) Centruire (v S.). 

». Americiului, isotopii ~ [H30TONbI aMepu- 
QHA; isotopes de l'américium; Americiumisotope; 
americium isotopes; americium-izotópok]. Fiz.: 
Se cunosc următorii isotopi ai americiului: ame- 
riciul 238, care se desintegrează prin captură K, 
cu timpul de înjumătățire de 1,5 ore, obţinut prin 
reacția nucleară Pu2% (d, 3n) Am?95; americiul 239, 
care se desintegrează prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 12 ore, obținut prin reacțiile 
nucleare Pu%9 (d, 2n) Am?39, Pu239 (p, n) Am?39, 
Np2% (a, 2n) Am?59; americiul 240, care se des- 
integrează prin captură K, cu timpul de injumá- 
tățire de 50 de ore, obținut prin reacţiile nu- 
cleare Pu2? (d, n) Am?9, Np?9 (a, n) Am?40; 


americiul 241, care se desintegrează cu emisiune 
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Apa e necesară pentru mărirea plasticitá[ii ames- 


de particule a, cu timpul de înjumătățire de 490 |tecului de formare. Conţinutul în apă necesar 
de ani, obținut prin desintegrarea cu emisiune | depinde de domeniul de folosință; de exemplu, 


de electroni a plutoniului 241; americiul 242, care 
se desintegrează atât cu emisiune de particule x 
(0,2%), cât si cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de cca 400 de ani, obți- 
nut prin reacția nucleară Am?!! (n, y) Am?4 (se 
cunoaște si un isomer, care se desintegrează cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 16 ore). 

1. Amestec de formare [popmoBounaa cMecb; 
mélange pour moulage; Formenmischung; moul- 
ding mixture; formázó anyag]. Metl.: Amestec de 
nisip de turnătorie (v.), lianfi naturali sau artificiali 
şi adausuri de îmbunătățire care e folosit la con- 
fecfionarea formelor si a miezurilor de turnătorie. 
Principalele caracteristice fizice și mecanice ale 
amestecurilor de formare sunt: permeabilitatea la 
gaze, refractaritatea, rezistența la rupere (în spe- 
cial la compresiune), plasticitatea și durabilitatea 
la un număr mare de turnări. Ele depind de forma 
şi de mărimea granulelor, de compoziția chimică 
şi mineralogică, de conţinutul în argilă, de umi- 
ditate și de gradul de tasare al amestecului. 

Permeabilitatea la gaze crește cu numărul gra- 
nulelor rotunde de diametri apropiați; deci sunt 
preferite nisipurile de turnătorie cu granule ro- 
tunde cari se grupează la ciuruire pe maximum 
trei site standardizate succesive. 

Refractaritatea amestecului de formare depinde 
în special de compoziţia chimică și mineralogică; 
se preferă nisipurile cu 3-::4% FezOs, 1-::2% CaO, 
0,5:::1% NaO sau K9O, restul fiind SiOs și AlgOg: 
se evită nisipurile cu feldspat (care are tempe- 
ralurá de topire joasă) si se folosesc cele cu 
cuarț și cu caolin (cu refractaritate mare). 

Plasticitatea și rezistența la compresiune cresc 
odată cu conținutul în argilă, dar se micșorează 
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pentru forme uscate, umiditatea poate varia între 
5 şi 10% apă, la un conţinut de argilă de 9:.:20%; în 
cazul formelor crude, la un conţinut în apă de 
4.6%, permeabilitatea și rezistenţa la compresiune 
au cele mai avantajoase valori (v. fig. I). 

Tasarea amestecului de formare, respectiv a 
materialului din forme, care, în turnătorie, se apre- 
ciază prin greutatea pe unitatea. de volum, in- 
fluenfeazá permeabilitatea și rezistența formei; 
la tasare prea mare sau neuniformă, pereții for- 
mei pot să cedeze în timpul turnării, gazele nu 
pot părăsi forma — și se produc defecte de tur- 
nare. Densitatea amestecului trebue să aibă valoa- 
rea 1,0 g/cm? la amestec simplu ciment, 1,2 g/cm? 
la amestec căzut din siloz, si 1,6 g/cm? la amestec 
bătut în formă. 

Se deosebesc: amestecul de model, folosit la 
confecționarea formelor, și amestecul de miezuri, 
folosit la confecționarea miezurilor. 

Amestecul de model e constituit din: nisipuri 
cuarțoase sărace (pentru piese de oțel), mijlocii 
sau grase (pentru piese de fontă sau de aliaje 
neferoase); lianji naturali (argile, betonite); adau- 
suri pentru evitarea aderenfei (pulbere de cár- 
bune, smoală, păcură), pentru mărirea plasticității 
(leșie sulfiticá, melasă, dextrină) sau pentru mări- 
rea rezistenței la compresiune (rumeguș, pleavă). 
Amestecul de model căruia i se adaugă amestec 
folosit, adică amestec „vechiu“ sau „ars“, se 
numește amestec de umplutură. Din motive de 
economie, amestecul de model de calitate supe- 
rioară e folosit numai la acoperirea modelului 
(părțile formei cari ajung în contact cu aliajul 
topit); restul cutiei de formare se completează 
cu amestec de umplutură. La formele crude, 
pentru piese din fontă cenușie, amestecul de 


Hezistenţă la compresiune în gfo 
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presiune a amestecului de formare, în funcțiune nulul în apă. 
de componenta levigab'lă (In special, argilă). a) permeabilitate p; b) rezistenţa la compresiune; 1) amestec cu nisip 
1) permeabilitate p; 2) rezistenţă la compresiune, sărac; 2) ameslec cu nisip mijlociu; 3) amestec cu nisip gras. 


permeabilitatea la gaze (v. fig. |); de aceea se| umplutură se face cu 50:::90% amestec vechiu, 
cere o repartiție uniformă a argilei, pentru ca | 42-.:8% nisip proaspăt și argilă, 8:::2% cărbune 
granulele de cuarț să fie învelite uniform cu o | măcinat și 8-::10% componenți argilosi; la formele 
peliculă argiloasă, crude pentru piese din oțel, amestecul de umplutură 
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se face cu 60.::75% amestec vechiu, 49,5-::24% nisip | pentru amestecul de model, de 0,7 m5; pentru 


proaspăt și argilă, 0,5% lesie sulfitică și 10-::12% com- 
ponenti argilosi; la formele crude pentru piese din 
aliaje neferoase-amestecul de umplutură se face cu 
60.::80% amestec vechiu, 40-::20%, nisip proaspăt si 
argilă, 15% motorină si 8:::12% componenți argilosi; 
în general, la formela uscate se folosește mai mult 
nisip proaspăt și componenți argiloşi. 

Amestecul de miezuri conține si lianţi speciali 
(uleiu de in, de cânepă, gudron, colofoniu, ră- 
şini sintetice, dextrină, melasá, lesie sulfiticá, etc.), 
cari îi măresc permeabilitatea, rezistența la rupere 
și compresibilitatea. Amestecul de miezuri trebue 
să aibă caracteristice superioare celui de model, 
deoarece miezurile ajung în contact cu aliajul 
topit, pe cea mai mare parte a suprafeţei lor; în 
aproape toate cazurile, miezurile trebue uscate. 

Prepararea amestecurilor de formare cuprinde 
următoarele operațiuni: depozitarea; uscarea în 
cuptoare speciale; fărâmarea și măcinarea în con- 
casoare și în mori; ciuruirea nisipurilor și ameste- 
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cel de vr de 0,5 m? si pentru cel de umplu- 
tură, de 4,5 m3, 

1. Amesiecător [MHKCep, CMecuTenb; mé- 
langeur; Mischer; mixer; keverő-készülék] Mş.: 
Aparat pentru preparat amestecul combustibil-aer, 
la motoarele cu gaz, în afara cilindrilor acestora. 
E constituit, în principal, dintr'o cameră de ames- 
tec $i din organele de reglare a debitelor de 
combustibil gazos și de aer comburant. Ames- 
tecătorul poate fi individual sau colectiv. 

Amestecătoarele individuale, montate la admi- 
siunea în fiecare cilindru, se compun de obi- 
ceiu dintr'un sertar cilindric, calat pe tija supapei 
de admisiune. Spațiul cilindric interior al serta- 
rului formează camera de amestec, in care acce- 
sul gazului combustibil şi al aerului comburant 
se poate face prin fante practicate în capacul 
şi în mantaua sertarului, sau prin canale; în ge- 
neral, debitul gazului și al aerului e reglabil, iar 
ieșirea amestecului combustibil-aer e comandată 
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Ill. Schema unei instalaţii pentru prepararea amestecurilor de formare (cu debit de 3 m3/h). 


1), 2) şi 3) silozuri de nisip proaspăt, de amestec folosit, respectiv de cărbune; 


17), 2") şi 3') guri de ieşire din silozuri; 


4) distribuitor rotativ; 5) și 5') rezervoare-tampon; 6) rolă de fărâmare a bulgárilor de amestec vechiu; 7) separator mag- 
nelic; 8) si 8') site troncorice rotative pentru nisip proaspăt, respectiv pentru amestec vechiu; 9) masă rotitoare; 10) moară 
pentru refuzul sitei (8); 11) vânturătoare; 12) siloz; 13) direcția de mişcare în elevalor; 14) transportor; 15) siloz de 


amestec preparal; 


carea lor cu lian[ii și cu adausurila de îmbună- 
tățire (cari au fost măcinate și ciuruite in prea- 
labil, respectiv au trecut în stare de emulsiune), 
în amestecătoare cu rulouri sau cu palete; vântu- 
rarea, pentru afânarea amestecului de formare, 
mărindu-se permeabilitatea și onogeneitat=a, Ope- 
rațiunile se execută, fie în instalaţii iocale, fie 
în instalații centrala mecanizate sau automat zate 
(v. fig. IIl). Amestecurile vechi, respectiv cele de 
umplutură, trebue ciuruite și apoi supuse rege- 
nerării, adică îndepărtării din amestecul pulveri- 
zat a crustelor de liant si a argilei arse (ceeace 
se face fie pe cale umedă, prin spălare în curent 
de apă, fie pe cale uscată, prin vânturare cu aju- 
torul unui curent de aer sub presiune). 

În turnătorie, consumul aproximativ de amestec 
de formare pe tona de piese turnate bune e, 


16) distrituitor; 


17) maşină de fcrmat. 


de supapa de admisiune (v. 
individual, sub Motor cu gez). 

Amestecătoarele colective, montate pentru un 
grup de cilindri, sunt alcătuite dinir'o cameră de 
amestec, în comunicație cu colectorul de admi- 
siune, În acest amest: cător se-formează amestecul 
combustibil-aer pentru toţi cilindrii pe cari îi ali- 
menteazá, iar debilul de gaz combustibil și aer 
e reglat, de obiceiu, prin clapete (v.fig. Ames- 
tecător colectiv, sub Motor cu gaz). 

2. Amonte, canal ~ [Bxonnoi Kanal; bief d'a- 
mont; Zulaufkanal, Zulaufrinne; inlet (channel); táp- 
csatorna]. Hidr.: Canalul situat inainte de intrarea apei 
într'o amenajare sau instalație hidrotehnică (turbină, 
rețea de irigație, ecluză, etc.). Sin. Canal de aducţie. 

s. Amonfe, montaj ^ [eepxnee coenune- 
HHe; montage amont; Amontemontage, Vorschal- 


fig. Amestecător 


lung; above connection; lelsókapcsolás]. Élt.: 
Montaj electric folosit la măsurarea rezistenfelor 
prin metoda vollmetrului și ampermetrului, la 
măsurarea puterii în curent continuu cu voltmetrul 
şi cu ampermetrul — si la măsurarea puterii in 
curent continuu, respectiv a puterii active în curent 
alternativ, cu ajutorul waltmelrului (v. sub Măsuri 
electrice). 

Caracteristic pentru montajul amonte e conec- 
tarea volimetrului în derivație, înaintea amper- 
metrului, astfel încât să măsoare suma dintre ten- 
siunea la bornele receptorului și căderea de 
tensiune in ampermetru (v. fig. 1), respectiv conec- 
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I. Montaj amonte al volime- Il, Montaj amente al wali- 
trului, metrului. 
G) generator; V) vollmetru; 
A) ampermetru. 


tarea bobinei de tensiune a watimetrului asifel, 
încât borna ei de intrare să fie legată cu borna 
de intrare a bobinei de curent (v. fig Il). 

1. Amonte, nivel ~ [Bepxnuyit Greg; niveau 
amont de l'eau du bief; Oberwasserspiegel; head 
water level; felső vizszint]. Hidr.: Nivelul apei 
în punctul de intrare a acesteia într'o amenajare 
sau instalaţie hidrotehnică (turbină, rețea de iriga[ie, 
ecluză, etc.). 

=. Amonte, sensul ~ [HanpaBnenue K HCTOY- 
HHKy; direction amont; Richtung des Speise- 
punktes; direction of feeding point; felső vizs- 
zintirány]. Ell: Sensul spre sursele da alimen- 
tare cu eriergie electrică sau hidraulică, raportat 
la un punci oarecare, situat într'o rețea electrică, 
respectiv hidraulică. 

s. Amorsare [BO3HHRHOBeHHE J[yTH; amor- 
cage; Zündung; sparking; gyullacás]. Elt.: Aprin- 
derea unei descărcări electrice luminoase. Amor- 
sarea se produce când valoarea intensității câmpului 
electric depășește o limită caracteristică dispozi- 
tivului respectiv, care depinde, la descărcările in 
gaze, de natura și de presiunea gazului — și de 
distanţa dintre electrozi. 

Amorsarea e fenomenul transitoriu, de trecere 
dela starea stabilă fără descărcare, la starea sta- 
bilă sau semistabilă cu descărcare. Ea începe 
când numărul de purtători de sarcini din câmp 
creşte foarte repede, și se termină când des- 
cărcarea devine stabilă sau se stinge. 

Amorsarea unei scântei între eclatoare de mă- 
sură servește la măsurarea valorii maxime a ten- 
siunii în domeniul tensiunilor înalte de frecvență 
industrială și de impulsie. 

4. Amorfisor electromagnetic [>nekrpomar- 
HHTHblĂ aMOpTH3aTOp; amortisseur électromag- 
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nétique; elektromagnetischer Dampfer; electrical 
buffer; elektromágneses csillapiló]. Elt.: Amortisor 
a cărui forță de amorlisare e forța exercitată de 
un câmp magnetic asupra unei piese conductoare 
care se rotește în el și în care se induc curenți 
turbionari (Foucault). Se folosește mai ales la in- 
strumentele electrice de măsură. — La contoarele 
electrice, piesa principală a amortisorului e un 
disc metalic care se rotește între polii unui magnet 
permanent. La instrumentele de măsură cu cadru 
mobil servește ca amortisor însuși cadrul metalic, 
în masa căruia se induc curenți turbionari când el 
se deplasează în întrefierul magnetului permanent. 

s. ~ magnelic [MarHHTHblii aMOpTH3ATOp; 
amortisseur megnétique; magnetischer Dämpfer; 
magnetic damper; mégneses csillapitó]: Dispozitiv 
de amortisare a oscilaţiilor unui sistem prin acțiunea 
curenților turbionari (Foucault) induși într'un disc 
sau în alt corp metalic, care se roteşte în câmpul 
unui magnet permanent. 

s. Amovibil [cbeMHbiit, ornenumMblii; amo- 
vible; abnehmbar; detachable; elválasztható]. 
Gen.: Calitatea unui obiect (piesă, organ de ma- 
şină, element component al unei mașini sau apa- 
rat, etc.) de a putea fi separat de un altul, cu 
care a fost asamblat, 

7. Amplidiná [aMnIHAHB, yCHJIHTOJIb C NO- 
nepeuHbiM Bo30yzxgeunew; amplidyne; Ampli- 
dyne; amplidyne; amplidin]. Elt.: Maşină electrică 
de curent continuu, cu câmp magnetic transversal, 
amplificatoare de putere. Amplidina are două în- 
fășurări de excitație, dintre cari una servește la 
producerea fluxului magnetic primar, iar a doua, 
la compensarea reac[ unii magnetice a indusului 
după axa fluxului magnetic longitudinal. Pe colec- 
torul amplidinei freacă două perechi de perii, 
dintre cari .una are periile așezate pe axa longi- 
tudinală, la care se leagă circuitul de lucru, si 
a doua are periile aşezate pe axa transversală 
și legate în scurt-circuit, 

Presupunând că în înfășurarea de excitație pri- 
mară se disipă o putere mică Py=U,l, ceea ce 
produce un flux primar longitudinal 4, în cir- 
cuitul periilor transversale scurt-circuitate se in- 
duce, la rctirea indusului, o tensiune electro- 
motoare joasă U,s, care provoacă un curent electric 
intens 7», din cauza rezistenței mici a circuitului; 
acest curent, străbătând indusul, produce, prin 
reacţiunea acestuia, un flux transversal d», care 
determină, la periile longitudinale, o tensiune Us 
şi un curent 73 în circuitul lor, cu mult mai mari 
decât U; si I4. Fluxul longitudinal 4, e indepen- 
dent de curentul /a, datorită acțiunii înfășurării 
de compensație. Puterea P, — U,1, e astfel ampli- 
ficatá, într'o primă treaptă, la valoarea Po= EI», 
iar în a doua treaptă, la valoarea P3— Usls. Fac- 
torul de ampliticare statică al amplidinei e 

TOW a iag 

* Pi Pi p^ ke. 
Factorul de amplificare dinamică &, e raportul 
dintre factorul de amplificare stalică k, și con- 
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stanta de timp a amplidinei 7 
k 


s 
kg: 

La amplidinile obișnuite, T=0,05--:0,2 s, iar 
k, < 10000. 

1. Amplificator contrafază [cummeTrpuunbiii 
CHJIHTEJIb, IByXTaKTHbIii yCHJHTOJlb; ampli- 
icateur à montage symmétrique, push-pull; Gegen- 
taktverstărker; balanced amplifier, push-pull(am- 
plifier); ellenütemü erósitó]. Telc.: Circuit electric 
amplificator, cu douá cái identice pentru semnal, co- 
nectate in aşa fel, încât să funcţioneze în opoziție 
de fază, conexiunile la intrare și la ieşire fiind 
ambele echilibrate față de pământ. 

2, ~ curezonanță dublă [1pyxpe3onancrbrit 
yCHJHTOeJlb; amplificateur à résonance double; 
zweifachrezonanz-Verstărker; double-tuned ampli- 
fier; kétkór-hangolásü erósitó]: Amplificator elec- 

tric cu unu sau cu mai multe etaje, in care fie- 
care etaj foloseste circuite electrice cuplate avánd 
două frecvențe de rezonanță, pentru a obţine 
benzi mai largi decât cele obținute cu rezo- 
nan|á simplă. 

3, ^ cu rezonanță simplă [onnopesonanc- 
HblIií ycHJIHTeJIb; amplificateur à résonance sim- 
ple; Einfachresonanz-Verstărker; single tuned am- 
plifier; egykór-hangolásü erósitó]: Amplificator 
electric caracterizat prin rezonanță la o singură 
frecvenţă. 

4. ~ limitor de volum [ycumarenb, orpa- 
HHWalonigj rpoMkKOCTb; amplificateur-âcrâteur; 
Lautstărkebegrenzungsverstărker; volume-limiting- 
amplifier; térfogathatároló erósitó]: Amplificator 
electric conținând un dispozitiv automat care men- 
ține volumul la ieşire destul de constant, când 
volumul la intrare depășește un anumit nivel. 

s. ^» modulator [MogyzmpyroniHA ycuJH- 
renb; amplificateur modulateur; modulierender 
Verstárker; modulating amplifier; moduláló eró- 
sitó]: Etaj de amplificare a mărimilor electrice, in 
care e introdus semnalul modulator spre a mo- 
dula purtătorul. 

€. ~ separator [pa3/IeJIHTeZIbHblii ycHJH- 
Tenb; amplificateur-séparateur; Trennverstărker; 
buffer amplifier (buffer); elválasztó erósitó]: Am- 
plificator al márimilor electrice, construit pentru 
a izola un circuit de efectele circuitului următor. 

7. Amplitudinea unei impulsii [amnnuryna 
HMIIyAbCa; amplitude d'une impulsion; Stoh- 
hóchstwert; pulse amplitude; impulzus-emplitudó]. 
Elt.: Valoarea instantanee maximă a mărimii care 
variază în felul caracteristic unei impulsii. 

s Analagmatică, geometrie ~ [auazarMaTH- 
geckas reoMerpsHs; géométrie analagmatique; 
analagmatische Geometrie; analagmatic geometry; 
analagmatikus geometria]. V. sub Geometrie. 

'9. Analiză de cicluri: Sin. Cicloanalizá (v.). 

10. Analiza - imaginii. [paanomenne n3oGpa- 
W2HHA; analyse d'image; Bildabtastung; image 
scanning; képanalizis]. Telv.: Explorarea punct cu 
punct a imaginii de transmis prin televiziune. 
Analiza. se realizează deplasând, cu o mişcare 


repetată periodic, un element analizor (spot) 
peste punctele suprafeţei imaginii de transmis; 
elementul analizor traduce strălucirea punctelor 
explorate în modulații de curent electric sau de 
amplitudine a unei unde electromagnetice, cari sunt 
transmise unui receptor. — La recepție, semnalul 
recepționat comandă strălucirea unui spot, care se 
mişcă sincron cu spotul dela analiză, astfel încât 
distribuția strălucirii pe ecranul de recepție repro- 
duce distribuția ei pe imaginea de transmis, 

5, Angiosperme [riokpbiTOCeMeHtble; angio- 
spérmes; Angiospermen (bedecksamige Pflanzen); 
angiospermes; zárvatermők]. Bot.: Subincren- 
gáturá de plante ierboase sau lemnoase, din 
increngátura fanerogamelor, cu seminţele închise 
in interiorul fructelor. Angiospermele cuprind 
majoritatea arborilor cu frunze și aproape toate 
plantele erbacee din fara noastră. După struc- 
tura seminfei, respectiv după numărul cotiledoa- 
nelor (frunzigoarele embrionare), se împart în’ 
monocotiledonate si în dicotiledonate. Ultimele se 
împart în dialipetale, gamopetale — și apetale. 

12. Anhidru [Ge3BogiHbiit; anhydre; Wasserfrei; 
anhydrous; viztelen]. Chim.: Calitatea unei sub- 
stanțe chimice sau a unui material de a fi lipsit 
complet de apá. 

13. Anionit [aHHOHHT; anionile; Anionil; ani- 
onite; anionit]. Chim.: Produs schimbător de anioni. 
Anioni[ii sunt produși sintetici de tipul amino- 
plastelor sau al rășinilor de anilină. Introdusi într'o 
soluţie, anioniţii leagă anionii existenţi cu ajutorul 
grupărilor active amino (—NH») sau imino (=NH). 
V. si Schimbător de ioni. 

14. Anod de aprindere [3azxHuraroriuit AHOA; 
anode d'allumage, anode d'amorcage; Erregerano- 
de; ignition anode, exciting anode, excitation anode; 
gyujt6anod). Elt.: Anod auxiliar al unui redresor cu 
mercur, alimentat de un circuit electric auxiliar, și 
care servește la menținerea arcului electric din re- 
dresor în perioadele în cari redresorul nu e încărcat. 

15. Antenă auxiliară [ecnomoraTrenbHaa anTe- 
BH3; antenne auxiliaire; Behelfsanténne; auxi- 
liary antenna; segédantenna]. Redio: Conductor 
filar izolat, paralel cu pământul, așezat radial 
față de un post de radioemisiune. Constitue o 
antenă de emisiune dirijată, tensiunile din ea 
fiind induse de curenții de înaltă frecvență pe 
cari postul de radioemisiune îi provoacă în pă- 
mánt. — Sin. Antená Beverege. 

19. ~ de televiziune [anrenna TeJeBujle- 
Has; antenne de télévision; Fernsehenantenne; 
television antenna; feleviziós antenna]. Telv.: An- 
tená folosită la emiterea sau la receptionarea sem- 
nalelor de televiziune. În televiziune folosindu-se 
aproape iotdeauna unde polarizate orizontal, an- 
tenele de televiziune sunt în general orizontale. 

Antenele de emisiune au următoarele carac- 
teristice: caracteristică de frecvență aplatisată, 
deoarece semnalele emise ocupă o bandă largă 
de frecvențe; radiază energia, pe cât posibil, 
numai în plan orizontal; au o caracteristică de 
radiaţie circulară, deoarece stațiunea de emisiune 
se așază în centrul zonei deservite, 


~ “Antenele de emisiune pot fi grupate în două clase: 
prima clasă cuprinde sistemele în cari elementul 
sau elementele radiante sunt constituite din dipoli 
obisnui[i (v. fig. 1); a doua cuprinde sistemele în 
cari elementele radiante nu 

sunt filiforme, ci au forma - 

unor corpuri solide (v. fig. II). 30% 
Rezultatele cele mai bune 
referitoare la aplatisarea ca- 
racteristicei de frecvență se 
obțin cu sistemele din clasa 
a doua. 

Antena de recepție co- 
mună pentru televiziune e 
dipolul orizontal, orientat ast- 
fel, încât să capleze sem- 
nalul de intensitate maximă 
(perpendicular pe direcţia |, Antenă „morişcă” for- 
emiţătorului). La instalarea mată din două șiruri de 
antenei trebue să se fină dipoli radianli în 4/2; di- 
seamă și de eliminarea sem- polii dintr'un șir sunt 
nalelor perturbatoare, chiar perpendiculari pe dipolii 
dacă prin aceasta antena nu celuilalt sir, iar fiecare 
mai dă răspunsul maxim la sir e excitat cu curenți 
semnalul direct. echifazaji și in cuadra- 

La limita zonei de serviciu ură cu curenţii din ce- 
a emițătorului de televiziune Isla! sir. 
se folosesc dipoli cu reflector, 
antena V, sau corlina de dipoli. 

Semnalul captat de antená e condus la receptor 
prin cablu coaxial, prin linie bifilará ecranatá sau 
deschisá, sau prin douá fire torsadate, coborirea 
cu linie coaxială sau cu fire torsadate fiind ca- 
zurile cele mai frecvente. 
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t 
|. Construcţii de antene cu bandă largă de emisiune 
(în secțiune). 
a) antenă cilindrică; b) antenă conică; c) antenă steroidală; 
d) antenă romboidală simplă; e) antenă romboidală dublă; 
A—A) planul neutru. 
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1. Anfená dielectricá [nnoztekrpuuecias aH- 
TeHHà; antenne diélectrique; dielektrische (nicht 
leitende) Antenne; dielectric aerial; dielektrikus 
antenne]. Radio: Antená de emisiune formată 
dintr'o bară de material dielectric, a cărei secțiune 
transversală scade progresiv dela capătul alimentat 
spre capătul ei liber (v. fig.). Alimentarea ei se 
face, de obiceiu, printr'un cablu coaxial, al cărui 
conductor interior se introduce în bară, aproape 
de baza antenei; partea din spate a antenei se 
acopere cu un strat metalic, spre a obține o 
propagare unidirecțională a undelor. — În apro- 
pierea punctului de alimentare, undele sun! supuse 
unei reflexiuni interioare totale; la oarecare de- 


593 


părtare de punctul de alimentare, dimensiunile 
transversale ale antenei micșorându-se, condi- 
țiunea de reflexiune totală nu mai e satisfăcută — 


J 
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a b e 
Antenă dielecirică conică. 
a) secțiunea longitudinală; b) secțiunea transversală după B-B; 


c) caracteristica de radiație; 1) cablu coaxial; 2) vârt de 
metal; 3) strat de meial; 4) dielectric. 


şi o parte din unde se refractă la suprafaţa barei 
şi e radiatá în spațiu. Antenele dielectrice sunt 
folosite în gama undelor decimetrice si centi- 
metrice. Ca material pentru aceste antene se 
folosesc dielectrici cu unghiu mic de pierderi 
prin istereză și cu permetivitate mare. 

2, ~ echilibrată [komnencupoBannaa aBTe- 
HHa; antenne équilibrée; ausgeglichene Antenne; 
balanced aerial; kiegyensúlyozott antenna]. Radio: 
Antená de emisiune alimentatá in mai multe 
puncte, sau antenă de recepție cu mai multe 
coboriri, — montaje prin cari se obține o reducere 
a lungimii de undă proprii a ansamblului, fără 
a se modifica puterea radiatá sau captată, 

s. Antenă-imagine [HCKyCCTBeHHa5 anTenna; 
antenne-image; Abbildungsantenne; image an- 
tenna; müantenna]. Radio: Antenă fictivă care, 
împreună cu o antenă reală, aşezată în apropierea 
unui corp care reflectă undele electromagnetice, 
produce în întreg spațiul — exceptând volumul 
corpului reflectant — același câmp electromagnetic 
ca și antena reală împreună cu corpul reflectant. 

Cazul cel mai obișnuit 
e cel al unei antene line- 
are în prezenţa unui corp 
plan conductor (solul) de 
dimensiuni practic infini- 
te. În acest caz, repartiția 
curentului în antena-ima- 
gine se calculează în 
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|. Unda reflectatá de sol poate I. Componentele orizontale 
fi considerată ca provenind și verticale ale curentului in 
dela o anten:-imagine. antena reală si în antena- 
1) antenă reală; 2) antenă-ima- imagine. 
gine; 3) undă directă; 4) undă 
reflectată. 


funcţiune de repartiția lui din antena reală și de 
situația relativă a acesteia față de suprafața con- 
ductorului. Dacă acesta are o conductivitate 
infinită, componenta verticală a curentului din 
antena-imagine e egală și paralelă cu componenta 
respectivă din antena reală, iar componenta ori- 
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zontală din antena-imagine e egală și antiparalelă | 
cu componenta orizontală a curentului din antena 
reală, 
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III. Imaginile unor tipuri curente de antene. 
a) antene puse la pământ; b) antena izolate. 


Dacă antena reală se găsește în prezenţa unui 
reflector diedru, ea are mai multe imagini, pozi- 
țiile lor fiind date de regulile opticei geometrice, 
corpurile fiind presupuse perfect conductoare si 
de dimensiuni practic infinite. 

Dacă corpul din apropierea antenei reale nu 
e perfect conductor (cum e cazul antenelor cari 
radiază în apropierea solului), curenții din antenele- 
imagine vor avea amplitudini și faze diferite de 
cele ca!culate în ipoteza că solul ar fi perfect con- 
ductor. Pentru undele medii și chiar pentru cele 
scurte, rezultatele calculului exact nu conduc însă 
la rezultate mult diferite de cele reale, astfel 
încât se pot folosi acele antene-imag'ne. În do- 
meniul m'croundelor, rezultatele sunt afectate 
de conductibilitatea finită a solului. 

1. Antenă în jumătate deundi [noryBonnoBaa 
aHTEHHă; anlenne de demi-onde; Halbwellean- 
tenne; half wave antenna; féhullám-antenna]: 
Antenă rectilinie care, la frecvența de serviciu, 
prezintă o impedanţă de intrare care, privită din 
centrul antenei, e pur rezistivă. Dacă antena e 
rect linie și de grosime neglijabilă, lungimea ei 
e egală cu 2/2, A fiind lungimea de undă în vid, 
corespunzătoare pul:afiei tensiunii cu care se 
excită antena. |lmpedan[a ei de intrare, privită 
din cen'rul antenei, e pur rezistivă, antena fiind 
în rezonanță. 

Lungimea antenelor a căror grosime nue negli- 
jabilă e, în general, mai mică decât 1/2, aba!erea 
fiind cu atât mai mare, cu cât antena e mai groasă. 
Antenele în junătate de undă nu se pun la 
pământ, si se excită fie simetric, fie la o extremi- 
tate (antenă Zeppel n). 

2. Antenă pentru microunde [anrenua ANA 
CaHTHM?TDOBbBIX BOJI}; antenne pour mic'o- 
ondes; Mikrowellenantenne; microwavas antenna; 
m krohullâm-antenna]: Antená utilizată la emiterea 
$i recep[ionarea undelor radioelectrice cu lungime 


de undă, in aer, mai mică decât 1 m. Micro- 
undele având o propagare cuasioptică, se pot 
real za în acest domeniu sisteme de antene cu 
câștig mare, la cari energia electromagnetică e 
concentrată într'un fascicul care ocupă un unghiu 
solid mic. De cele mai multe ori, aceste antene 
folosesc ghiduri de undă și reflectoare parabolice, 
cari servesc la concentrarea energiei într'un fas- 
cicul ingust. Sursa radiantă se dispune în focarul 
reflectorului, spre a evita radiaţiile secundare 
parazite, cari ar modifica caracteristica parabo- 
loidului; sistemul radiant se orientează cu lobul 
principal spre apexul reflectorului, iar în spatele 
radiatorului se dispune un ecran, spre a-i reduce 
lobii secundari. 

3. Antene, șir de ~ [aHTeHHOe II0JIOTHO, 
ceTka aHTe:sHbIX TpoBO70B; file d'antennes; An- 
tennenreihe; row of antennas; antennasor]. Radio: 
Sistem de antene identice, paralele, cu centrele 
pe aceeași dreaptă si dispuse la distanțe egale 
una de alta. Distanţa dintre antene si curenții din 
ele se aleg astfel,- încât să se obțină caracteris- 
lica de emisiune dorită. — Principalele tipuri de 
șiruri de antene sunt: șiruri cu radiaţie longitu- 
dinală, la cari caracteristica de emisiune ere lobul 
principal în lungul șirului; șiruri cu radiație trans- 
versală, la cari caracteristica de emisiune are 
lobul principal în direcția perpendiculară pe 
sir; şiruri binomiale, la cari caracteristica de 
emisiune are un singur lob. Primela două tipuri 
de șiruri se folosesc în radiodifuziune; în parti- 
cular, primul sir, având o directivitate mai pro- 
nunțată, se folosește în radiotelefonie si în radio- 
telegrafie. Ultimul sir se foloseste în radiolocalie, 
deoarece, având un singur lob, se evită ecourile 
parazite cari provin dela lobii secundari ai carac- 
taristicei de emisiune. 

Şirurile de antene se realizează, fie cu antene 
în sfert de undă puse la pământ, fie cu sisteme 
de antene în jumătate de undă departe de sol, 
fie cu anten? rombice. 

4. Antenei, aria efeclivá a ~ de recepţie 
[9i penrurnaa nnomanb DpHeMHOĂ aHTeHHBI; 
aire effective de l'antenne de réception; wirksame 
Fiăzhe der Empfangsantenne; effective area of 
the reception antenna; vevóantenna effektiv terü- 
lete]. Radio: Raportul dintre puterea maximá care 
poate fi extrasă de antenă din câmpul undei 
radioelectrice si utilizată în rezistenţa ei de sar- 
cină, și puterea care trece prin unitatea de supra- 
față a frontului de undă considerat nedistorsionat, 

Dacă lungimea antenei de recepție e mică faţă 
de lungimea de undă 2, aria ei efectivă e aria 
unui dreptunghiu a cărui înălțime e egală cu înăl- 
țimea antenei si a cărui bază e egaă cu 22/5. 
În cazul antenelor lungi, aria efectivă e mai mare, 
baza dreptunghiului neputând depăși însă va- 
loarea 24/4. à 

5. ~, schema echivalentă a ~ de emisiune 
[9xBHBanenTHas cxeMa nepe7[310nieii anren- 
Hbi; Schéma equ'valente de l'antenne d'émission; 
Aequivalentschema der Sendeantenne; equiva- 
lent scheme of the emission antenna; adóantenna 


egyenértékü jelrajza]: Dipol care, la frecvenţa de 
lucru a antenei, prezintă aceeași impedan]á de 
intrare ca și antena considerată. Impedanţa dipo- 
lului e egală cu suma dintre impedanţa de radiaţie 
şi impedanfa de pierderi a antenei. 

4. Antenei, schema echivalentă a ~ de recepție 
[okBHBaenruaa cxema npueMHoii aHTeHHbl; 
schéma équivalente de l'antenne de réception; 
Aequivalentschema der Empfangsantenne; equiva- 
lent scheme of the reception antenna; vevóan- 
tenna egyenértékü jelrajza]: Dipol activ care cu- 
prinde un generator de tensiune electromotoare 


U-b, E cos ọ cos $, 
unde b,, e înălțimea efectivă a antenei de re- 


ceplie, E e intensitatea câmpului electric inci- 
dent, 9 e unghiul dintre planul de polariza[ie al 
undei și antenă si % e unghiul dintre frontul de 
undă și direcția antenei (presupusă lineară) si o 
impedantá ZA. egală cu suma dintre impedanta 
de radiaţie a antenei și impedanja de pierderi: 

=. Antibiotice* [aarTHÓHOTHueckHe BermecrBa; 
antibiotiques; antisiotische Stoffe; antibiotics; ant- 
biotikus anyagok]. Chim. biol.: Substanțe antibac- 
teriene, produse prin activitate metabolică de 
anumita specii de microorganisme și având acțiune 
inhibitoare asupra creșterii altor specii de micro- 
organisme. Speciile producătoare de antibiotice 
se cultivă în medii de cultură adecvate. Sulfami- 
dele, deși au o acțiune analoagă, nu fac parte 
dintre aceste antibiotice naturale. 

Antibioticele se clasifică tie după originea lor, 
fie după structura lor chimică. 

După criteriul chimic, se deosebesc: antibiotice 
cu structură acic.icá, cu structură aromatică, cu 
structură chinonică, cu structură polipeptidică, 
derivați ai furanului și ai piranului, cu structură 
heterociclică conţinând azot, cu structură nede- 
terminată. — Cele mai importante produse din 
aceste clase sunt următoarele: 

Alicina, care se extrage din usturoiu (1,5 g, 
dintr'un kilogram de usturoiu); are structură aci- 
clică. A fost obţinută sub formă purificatà, fiind 
activă in concentrața de 1/250C00; e foarte toxică; 
face parte din grupul fitoncidelor (emanații volatile 
ale unor plante. cari constitue unul dintre mij- 
loacele lor de apărare). 

Acidul gentizilic, produs d» Penicillium patu- 
lum; e un alcool 2,5- dioxibenzilic, cu structură 
aromatică și fără acțiune antibioticá specifică. 

Acidul penicilic se obține din filtratele cultu- 
rilor de Penicillium phaseolum; e un derivat toxic 
al furanului, 

Acidul peniciloic e un acid bibazic, care 
se ob[ine prin descompunerea penicilinelor, in 
soluții apoase sau alcaline, sau în metanol. Tratat cu 
acizii, la cald, eliberează bioxid de carbon, din 
gruparea CCOH, formând doi compuși: penicil- 
amina și G-acidul penaldic. 

Acidul paldic sau penaldioic rezultă din de- 
gradarea G-penicilinei; e un aldehidoacid. 

Aerosporina e elaborată de Bacillus B aero- 
sporus Green; eo substanță bazică, ninhidrino- 
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pozitivă, optic activă, cu caracter polipeptidic bazic. 
Conţine treominá si fenilalanină. E activă față de 
microorganismele gramnegative. 

Aureomicina e elaborată de Streptomyces aureo- 
faciens; e folosită sub formă de clorură. În con- 
centrații de 1-::5 pg/cm? inhibă  desvoltarea 
multor germeni grampozitivi și a unor specii gram- 
negative. 

Citrinina are structură chinonică; e bacterio- 
statică pentru numeroase bacterii; fiind toxică, 
se întrebuințează, de obiceiu, in infecțiuni locale. 

Clavacina se extrage din Aspergillus clavatus; 
inhibă desvoltarea unor importante microorga- 
nisme grampozitive și gramnegative. 

Cloromicetina se izolează din actinomicetul 
Streptomyces venezuelae; alături de penicilină şi 
streptomicină, e unul dintre antibioticele cele 
mai active, Are formula brută: C11H1205N2Cl2. 
E 1-p-nitrofenol-2-dicloracetamidá, 1, 3-propan- 
diol, cu acţiune asupra unor germeni din grupul 
coii şi tific, asupra cărora penicilina nu are nicio ac- 
liune. Acţiunea bacteriostaticá și bactericidă a cloro- 
micetinei asupra acestor germeni e datorită capaci- 
táfii ei de a impiedeca sinteza și degradarea tr'ptofa- 
nului, care e indispensabil desvoitárii acestor ger- 
meni. Are acțiune și asupra altor germeni, cu un 
larg spectru bacteriostat c. — Sin, Cloramfenicol. 

Eritrina e un antibiotic izolat din eritrocitele 
mamiferelor. Are. acțiune locală, fără a pătrunde 
în țesuturi, asupra multor germeni grampozitivi, 
în principal asupra bacilului difteric; nu e toxică 
si e stabilă. 

Fumigatina e produsă de Aspergillus fumi- 
gatus; aparține grupului de antibiotice cu struc- 
tură chinonicá. 

Gramicidina e de origine bacteriană; a fost 
preparată din bacillus brevis (o bacterie izolată 
din pământ), având structură polipeptidică. Prin 
hidroliză, liberează cinci aminoacizi şi etanolamină; 
conține 50% d-aminoacizi. Se obține sub formá 
de cristale plate, insolubile în apă, ușor solubile 
în acetonă și în alcool, în care e optic activă, 
dextrogiră. Gramicidina ,S" e constituită dintr'un 
ciclu decapeptidic, având, în cantități echimole- 
culare, următorii aminoacizi: l-valna, l-ornitina, 
l-leucina, d-fenilalanina, l-prolina; are o grupare 
bazică liberă; nu are grupare acidă liberă; e 
combinată cu un radical de clor, fiind un ciclo- 
peptohidroclorid. Gramicidina „S“ are acțiune bac- 
teriostaticá față de microorganismele grampozitive 
şi gramnegative, având analogie cu tirocidina (v.). 

Lizozimul e un antibiotic de natuiă animală; 
se găsește în albușul de ou, în laptele matern, 
în lichidul lacrimal (cu rol protector pentru ochi). 
E o carbohidrazá și are caracterul unei enzime. 
Are o acţiune de desintegrare a capsulei bac- 
leriene. 

Penicilinamina e, alături de acidul penaldic (v.), 
un produs rezultat din tratarea cu acizi a aci- 
dului peniciloic, la cald. E un d-:minoacid, 
comun tuturor penici'inelor (d-g-dimetilcisteina) si 
care nu a fost încă întâlnit in nicio substanță 
biologică. — 
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Penicilina (v.). 

Plumbagina e 3-metil-5-oxi-1,4-naftochinoná, 
cu acţiune antibioticá asupra unor ciuperci pato- 
gene pentru om. 

Streptomicina (v.). 

Tirocidina e un polipeptid cu grupări bazice 
libere, izolată, ca și gramicidina (v.), din Bacillus 
brevis, bacterie izolată din pământ. Prin hidro- 
liză, liberează următorii aminoacizi: fenilalanină, 
leucină, prolină, valină, tirozină, acid glutamic, 
acid asparlic, triptofan si ornitină. E bacteriostatică 
pentru toți germenii grampozitivi și gramnega- 
tivi, fiind foarte toxică. — 

În general, acţiunea antibiolicelor e bacterio- 
statică în concentraţii mici și bactericidă în con- 
centrații mari. Ea depinde si de durata contactului 
dinire bacterie si antibiotic, de stadiul evolut v 
al bacteriei (multiplicarea activă a germenului, 
corespunzătoare fazei logaritmce de creștere, 
favorizează acțiunea antibiotică), de prezenţa dife- 
rtelor substanțe în mediul de cultură (unele sunt 
stimulente, altele inhibante), cum și de densitatea 
microbiană (la densitate mai mare, pentru o 
activitate eficace e nevoie de o concentrație mai 
mare de antibiotic). Tulpine diferite ale aceluiași 
germen pot avea sensibilități diferite față de un 
același antibiotic. Acţiunea antibioticelor consistă, 
în principal, într'o interferare a acestora cu unele 
procesa metabolice esenţiale ale celulei bacte- 
riene, cu una sau cu unele dintre funcțiunile sale 
vitale, pe mai multe căi, de exemplu: combinarea 
cu un component esențial al celulei; competiție 
cu o enzimă necesară bacteriei, pentru un sub- 
strat esențial; blocarea unor funcțiuni chimice 
sau enzimatice esențiale; interferenţă cu utilizarea 
vitaminelor; modificări fizicochimice esențiale (ten- 
siune superficială, potențial de oxidoreducere); 
etc. Acestea, cum și alte numeroase căi de atac 
ale antibioticelor, duc la inhibirea diviziunii celu- 
lare, respectiv la moartea celulei. 

Atât penic lina, cât și streptomicina, modifică 
metabolismul oxidativ al celulei bacteriene. Această 
modificare poate fi realizată pe căi identice pentru 
diferite antibiotice, sau pe căi proprii, specifice 
fiecărui antibiotic, și poate fi rezultatul unui singur 
mecanism, de bază. — Blocarea grupărilor sulf- 
hidrilice pare să fie un mecanism comun ecțiunii 
celor mai multe antibiotice, cu structură chimică 
eterogenă, cum și al unor substanţe chimice cu 
acțiune bactericidă. — Se interpretează acțiunea 
bacteriostatică a acestor antibiotice, prin oxidarea 
grupării — SH, în grupareS — S—. Cercetările asupra 
variaţiei potenţialului de oxidoreducere în mediul 
de cultură al germenilor supuși acțiunii unor anti- 
biotice arată o creștere a acestuia. Antibioticele 
lucrează prin oxidarea mediului, acționând astfel 
p:in competiție cu mecanismele fizicochimice ale 
celulei bacteriene, cari desvoltă energie liberă 
în mediu, pentru a o folosi în creșterea și divi- 
ziunea ei. — Variaţiile potenţialului de oxido- 
reducere sunt expresiunea absorpfiei de către 
an'ibiotice a energiei libere produse de enzimele 
de oxidoreducere ale germenilor. Astfel, anti- 


bioticele pot lucra, la rândul lor, ca -sisteme de 
oxidoreducere. — 

Acţiunea anlibioticá a penicilinei se exercită 
(bacteriostatic și bactericid), in principal, asupra 
bacteriilor grampozitive și se manifestă, din 
punctul de vedere al modificărilor metabolice, 
sub numeroase aspecte: modifică respirația germe- 
nilor (care e stimulată la concentraţii mici și inhi- 
bitá la concentrații mai mari de antibiotic); modi- 
fică potenţialul de oxidoreducere al mediilor de 
cultură a germenilor supuși acţiunii ei; modi- 
fică metabolismul acizilor nucleici, inhibind ribo- 
nucleaza (ceea ce produce o turburare a meta- 
bolismului acidului ribonucleic, în sensul unei 
acumulări precoce a acestui component), modi- 
fică asimilarea unor aminoacizi indispensabili, 
blocând asimilarea acidului glutamic, ceea ce e 
în corelație cu caracterul de selectivitate al peni- 
cilinei față de germenii grampozitivi si gram- 
negativi. — În concentrații foarte mici, inhibă 
microorganismele grampozitive, pe când în con- 
centrații chiar foarte mari are un efect foarte 
slab asupra organismelor gramnegative. — Peni- 
cilina inhibă o reacţie biochimică esenţială pentru 
primul grup de microorganisme, dar neesenţială 
pentru un al doilea grup. — S'a constatat că 
organismele gramnegative pot sintetiza amino- 
acizii necesari, pe când cele grampozitive depind, 
în mare măsură, de aportul lor din exterior, de 
prezența lor în mediul de cultură. Unul dintre 
mecanismele de apărare ale unor germeni gram- 
negativi e proprietatea acestora de a produce 
enzime, penicilinaze, cari au proprietatea de a 
degrada si a îrlătura activitatea antibiotică a 
penicilinei. — Astfel, s'a constatat prezenţa unei 
penicilinaze |a Bacillus coli. 

1. Anticabraj [upHcenuccoÓzeHHe, npenoT- 
Bpamaiomee ka6pmposannHe; dispositif. antica- 
brage; Vorrichtung gegen Achsenentlastung; rearing 
(prancing), device against; tengelyterhelenetésel- 
leni készülék]. C. f.: Dispozitiv pentru reducerea ten- 
dinţei la cabrare a locomotivelor electrice si a loco- 
motivelor Diesel-electrice cu boghiuri motoare. Dis- 
pozilivele de anticabraj folosite sunt, fie stereome- 
canice (cuplaj elastic comun între boghiu și șasiul 
locomotivei), fie electrice (reglarea excitafiei motoa- 
relor de tracțiune, pentru a micșora cuplul motor al 
eleciromotorului osiei descărcate si a-l mări pe cel 
el osiei supraincárcate), fie pneumatice (aplicarea 
unei forțe verticale suplementare pe anumite puncte 
determinate ale boghiurilor, printr'un cilindru cu 
piston, pneumatic). 

2. Anticoroziv [a&GTHKOppo3HlHblii; anticor- 
rosif, inhibiteur de corrosion; Korrosionsschutz- 
miHel, Korrosionsinhibitor, Korrosionsverzógerer; 
inhibitor (restrainer) of corrosion; korrozió-gátló]. 
Chim., Tehn.: Reactiv chimic anorganic sau or- 
ganic cere, adăugit unui sistem  chim'c care 
ajunge in contact cu suprafețe melalice, înceti- 
nește sau chiar opresie practic complet coroziunea. 
Acţiunea protectoare a anticorozivilor e complexă. 
Se admite că (indiferent de structura lor chimică) 
ei realizează, pe suprafața metalului asupra căruia 


aclionează, un strat protector de dimensiuni ato- 
mice sau moleculare, impiedecánd astfel trecerea 
oxigenului din aer, care are un rol preponderent 
în amorsarea procesului coroziunii, când meta- 
lele ajung în contact cu soluţii apoase. 

Ceilalți factori cari determină direct acţiunea 
protectoare a unei substanțe anticorozive sunt: 
puritatea metalului, caracterul lui chimic și elec- 
trochimic, natura și temperatura mediului coroziv, 
structura și compoziția inhibitorului de coroziune, 
presiunea oxigenului difuzat pe suprafața meta- 
lului, raportul dintre suprafața zonelor anodice și 
catodice, etc. 

Se cunosc numeroase substanțe anticorozive; 
ele sunt întrebuințate la combaterea coroziunii 
atât în soluţii apoase, cât și în suspensii sau în 
emulsiuni de medii neapoase. 

Din punctul de vedere al mecanismului de pro- 
lecliune, se deosebesc anticorozivi anodici, cato- 
dici, pasivizanfi si prin adsorp[ie. 

Anticorozivii anodici măresc polarizația anodului 
pilelor cari se formează pe suprafața metalului 
corodat (v. Schema de principiu sub Coroziune), 
dând asifel o peliculă protectoare pe suprafața 
metalului, care impiedecá accesul oxigenului și 
deci micșorează apreciabil sau chiar anulează 
vitesa de coroziune, Din această categorie fac 
parte unele substanțe anorganice, cum sunt hi- 
draţii, carbonaţii, cromații și fosfaţii metalelor alca- 
line. Când se întrebuințează anticorozivi de acest 
fel, e necesar să se cunoască cu precizie concen- 
trația lor optimă, pentru care coroziunea e inhi- 
bită, deoarece la concentrații mai mici decât aceasta 
se pot produce puternice focare de coroziune, 

Anticorozivii catodici formează pe catod, prin 
cationii lor, pile locale de hidroxid, realizând un 
film protector si limitând, prin aceasta, accesul 
oxigenului spre catod. Astfel, sărurile de mag- 
neziu, cele de zinc și de nichel, şi bicarbonatul de 
calciu disolvat în apă, reduc vitesa de coroziune 
a metalelor feroase. 

Anticorozivii pasivizanți, când sunt adăugiţi în 
concentraţii mici în mediul coroziv, schimbă po- 
tenţialul de depunere a metalului, fixându-se prin 
electroni neparticipanți pe suprafața metalului și 
formând un compus metalic de dimensiuni mono- 
moleculare. Acest strat monomolecular, uneori 
monoatomic, constitue o barieră fizică contra 
atacului mediului coroziv asupra metalului. Cro- 
matul de potasiu și cel de amoniu, de exemplu, 
sunt buni pasivizanţi ai fierului pentru unele soluții 
apoase. 

Anticorozivii prin adsorpție se adsorb pe supra- 
fața metalului, datorită anumitor orientări ale mole- 
culelor, formând o peliculă monomoleculară care 
izolează metalul de mediul coroziv. Pentru ca 
aceşti anticorozivi să-și exercite acțiunea protec- 
toare, gradul de concentrație al inhibitorului trebue 
să depășească gradul de concentrație critică cores- 
punzătoare formării peliculei monomoleculare. 
Pelicula protectoare fiind sensibilă la creșterea 
temperaturii și la frecare, fiecărui inhibitor de 
adsorpție îi corespunde o temperatură optimă, 


597 


deasupra căreia se produc fenomene de desorplie. 
În acest caz, refacerea peliculei e asigurată prin 
adăugirea unui exces d» inhibitor. Sunt anticoro- 
zivi prin adsorpfie numeroși compuși organici, 
ca unii acizi organici cu moleculá mare, acizi 
sulfonici si sárurile lor, amidele cu moleculá mare, 
diverse amine, diversi alcooli, esteri, etc. — 

Existá anticorozivi anorganici si anticorozivi or- 
ganici. — 

Anticorozivii anorganici sunt foarte numeroși. 

Exemple: Substanțele alcaline si alcalino-pămân- 
toase sunt întrebuințate atât pentru a reduce 
aciditatea mediului coroziv, cât și pentru a exer- 
cita o acţiune anticorozivă, fie anodică, fie cato- 
dică. Astfel, hidroxidul de sodiu e întrebuințat, 
în soluții de anumite concentraţii, la combaterea 
coroziunii clorhidrice din unele instalații de pre- 
lucrat ţiţeiul, cum si la conducte de transport al 
unor produse petroliere cari conțin sulf. De 
asemenea, sulfatul de calciu, sau cel de magnsziu, 
în amestec cu carbonat de amoniu, protejează 
contra coroziunii principalele metale feroase. 

Cromaţii și bicromaţii combat cu rezultate bune 
coroziunea metalelor feroase provocată de apă și 
de multe soluții alcaline. Ei combat formarea hidra- 
tului feros chiar în locul unde se formează, oxi- 
dându-l în hidrat feric. De asemenea, cromații 
si bicroma[ii. au acțiune anticorozivă asupra supra- 
felelor de aluminiu, când mediul coroziv e apa, 
sau e constituit de soluţii de clorură de sodiu, 
acid fosforic, etc. Ei sunt intrebuinfafi și asociați 
cu borații, cu nitrații sau cu alte subs'anfe anor- 
ganice sau organice. Acestea sunt folosite pentru 
combaterea coroziunii la presele hidraulice și la 
construcțiile de acumulatoare, la cricuri şi amor- 
lisoare hidraulce, la țevi de înaltă presiune, la 
vasele de presiune, la sistemele de răcire cu 
apă a motoarelor, la sistemele de răcire cu apă 
a mașinilor frigorifere, la infuzoarele de gaz cu 
obturatoare hidraulice si la generatoarele de gaz. 

Boraţii combat cu rezultate bune coroziunea în 
radiatoarele motoarelor de automobil sau de avion, 
cari conțin soluţii anticongelante formate din 
amestecuri de apă cu alcooli sau cu polialcooli. 

Silicaţii împiedecă coroziunea aparatelor de fier 
cari lucrează cu apă sărată. În amestec cu fluo- 
silicaţii, ei fac ca soluțiile alcaline să nu atace 
aluminiul sau fierul galvanizat. 

Nitrații de zinc și de magneziu împiedecă atacul 
aluminiului de către soluții apoase de clorură 
de sodiu. 

Nitriţii, in special cel de sodiu, împie decă atacul 
fierului de către soluțiile de clorură de sodiu. 
Adausurile de nitrit de sodiu devin deosebit de 
eficiente dacă exponentul de hidrogen al soluției 
corozive e menținut în jurul valorii 6. Sunt între- 
buințaţi cu deosebire la protecțiunea pieselor de 
oțel chiar în cursul fabricării lor, sau în cursul 
depozitării lor mai îndelungate, la protecjiunea 
oțelului contra coroziunii de către lichidele de 
curgere şi de răcire, la protec[iunea conductelor 
de benzină si de [ieiu, la protecţiunea cáldárilor 
de locomotivă contra coroziunii, etc. 
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Derivaţii arsenului, de exemplu arsenitul de 
sodiu, apără metalele feroase contra coroziunii 
provocate de sărurile higroscopice ale haloge- 
nurilor alcalino-pământoase folosite la deshidra- 
tarea gazelor. Triclorura de arsen împiedecă co- 
roziunea fierului de către clorura de aluminiu în 
mediu organic, cum și atacul acidului clorhidric. 

Permanganalii reduc coroziunea cuprului de că- 
tre sărurile sale în soluții apoase. 

Sărurile de cupru divalent combat coroz'unea 
fierului de către solutiile apoase de etanolamine.— 

Anticorozivii organici au o acţiune specifică 
bine definită, intre activitatea lor și structura lor 
chimică existând o corelaţie strânsă. 

Hidrocarburile în amestec cu hidrocarburi sul- 
fonaie sub formă de sare de sodiu și emulsio- 
nate cu apă reduc coroziunea oțelului la valori 
neglijabile în dispozitivele de răcire cu apă ale 
unei maşini. Ele împiedecă coroziunea metalelor 
neferoase și întrerup procesele de coroziune 
amorsate. 

Derivaţii cu azot, de exemplu aminele si ami- 
dele alifatice superioare, împiedecă coroziunea 
fierului și a aluminiului de către soluțiile acidului 
clorhidric în concentraţie de cel mult 5%. Hidro- 
xilaminele superioare, ca N-laurilhidroxilamina, 
fioureea, guanidina, iminele şi imidele combat 
coroziunea diferitelor metale feroase, si se intre- 
buinfeazá în special la acidifierea sondelor. 

Derivaţii oxigenafi, de exemplu unii alcooli cu 
triplă legătură, sunt buni anticorozivi. Gluconatul 
de sodiu protejează contra coroziunii produse de 
lichide apoase cari se separă în unele rezer 
voare de stocaj al carburanţilor. Gluconatul de 
crom împiedecă cu succes coroziunea în insta- 
laţiile de desulfurizare a aazelor. Aldehida formică 
(12% în soluție apoasă) combate coroziunea 
echipamentului de foraj al sondelor, în cursul 
acidifierii (v. sub 'Inhibitor de acidifiere). Se în- 
trebuinteazá și anumite amestecuri de naftenali 
și sulfonaftenati, Combustibilii motoarelor cu ar- 
dere internă pot deveni necorozivi prin adăugi- 
rea unor substanțe ca p-hidroxibenzofenona sau 
eterul monostilic al. etileng'icolului. Unii compuşi 
cu sulf (di. și tetrasulfuri de xantogenaţi), unele 
amide superioare mono- sau disukstituite, cum 
şi unii acizi policarboxilici, ad&ugifi in anumite 
concentrații uleiurilor lubrifiante, inhibesc coro- 
ziunea principalelor piese ale motoarelor cu ardere 
internă. 

La substanțele anticorozive organice se poate 
stabili un raport între structura mo'eculară si 
acțiunea anticorozivă exercitată de mediile acide. 
Astfel, s'a constatat că adăugirea unei alte grupări 
substituite mărește anticorozivitatea substanţei, 
dacă persistă asimetria moleculară (de ex. fenil- 
fioureea e mai slabă decât di'eniltioureea asi- 
metrică, în aceleasi concentraţii moleculare). 
Importanța grupării funcţionale inhibitoare e mai 
mare decât efectul greutății moleculare mari. Se 
deduce că, dacă configuraţia sterică a anticoro- 
zivului organic rămâne aceeași, factorul cel mai 
important care determină activitatea e concentra- 


lia grupărilor inhibitoare. Pentru o aceeaşi con- 
centrație dată, anticorozivul cel mai eficient e 
acela cere are grupări de substtuire mai aclive 
(de ex.: difeniltioureea simetrică e mai slabă decât 
piridilfeniltioureea, care are o a doua grupare ac- 
tivá, datorită azotului din piridiná),— Sin. Inhi- 
bitor de coroziune. 

1. Antienzimice, proteine ^ ([aHTH9H3HM- 
Hble IIDoTeHHbI; protéines antienzymiques; anti- 
enzymi:che Proteine; antienzymic proteins; anti- 
fermentum-proteinek]. Chim. bicl: Proteine cu 
acțiune inhibitoare, cari se formează în sistemul 
sanguin al unor animale vertebrate, când enzi- 
mele corespunzătoare sunt introduse prin in- 
jectie în sângele lor. Acţiunea inhibitoare asupra 
enzimelor se datorește combinaţii or formate cu 
componentul proteinic al enzimelor. 

2. Antifading. V. Regulator de sensibilitate si 
sub Volumului, controlul ^. 

s. Antifading, dispozitiv ^. V. sub Volumului, 
controlul ^. 

4. Antifazat [c nToTHBOUOJIo«HOH daaoit; 
antiphase, en opposition de phase, antiphasé; 
gegenphasig; in phase opposition; ellenfázisü]: 
Calitatea a două mărimi armonice de aceeași fre- 
cvență de a avea o diferență de fază care co- 
respunde unei jumități de perioadă. — Sin. În 
contrafază. 

s. Antimoniului, isotopii ^ [H30TOTIBI Cypb- 
Mbl; isotopes de l'ant moine; Antimonisotope; anti- 
mony isotops; antimonium-izolópok]. Fiz.: Se curosc 
următorii isołopi ai ant'moniului: antimoniul 177, 
care se desintegrează cu emisiune de elec- 
troni, cu timpul de înjumătățire de 2,8 ore, obli- 
nut prin reacţiile nucleare Sn!!6 (d, n) Sbi; anti- 
moniul 118, care se desintegrează cu emisiune de 
pozitroni, cu timpul de înjumătățire de 3,3 minute, 
obținut prin reacțiile nucleare In!!5 (a, n) Sb!18, 
Sn!l8 (p, n) Sb!I8 (acest isotop al antimoniului 
se desintegrează și cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 5,1 ore); anti- 
moniul 119, care se desintegrează prin cap- 
tură K, cu timpul de înjumătățire de 39 de ore, 
obținut prin reacțiile nucleare Sn!!? (d, n) Sb!I9, 
Snii9 (p, n) Sb!!9, Sbi2i (d, p, 3n) Sb!!9; anti- 
moniul 120, care se desintegreazá cu emisiune de 
pozitroni, cu timpul de inju mátst're de '7 minute, 
obtnut prin reacțiile nucleare Sn!!9? (d, n) Sb!20, 
Sn120(p, n)Sb120, $5120 (d, 2n) Sb120, SE121(n, 2n) Sb1:0, 
Sb!?! (+, n) SE120, SEI?! (p, pn) Sb129 (acest iso- 
top se desintegrează si prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 6 zile); antimoniul 121, care 
se găsește în proporția de 57,25% în antimoniul 
natural; antimoniul 122, care se desintegrează cu 
emisiune de electroni si de radiație y, cu timpul de 
înjumătățire de 2,8 zile, obținut prin reacțiile 
nucleare Sb?! (d, p) Sb!?!, Sb?! (n, y) Sb!2, 
1125 (n, a) Sb122, Sni22 (d, 2n) Sb!22; antimoniul 125, 
care se desinteorează cu emisiune de electroni si 
de radiație y, cu timpul de înjumătățire de 2,7 ani, 
obținut prin reacția nucleară Sn!?4 (d, n) Sb125 şi 
prin bombardarea uraniului cu neutroni; antimo- 
niul 126, care se desintegrează cu emisiune de 


electroni, cu timpul de înjumățățire de 60 de minute, 
obținut prin bombardarea uraniului cu neutroni; 
antimoniul 127, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni si de radiație y, obținut prin bombar- 
darea uraniului şi prin cea a plutoniului, cu neu- 
troni; antimoniul 129, care se desintegreazá cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
4,2 ore, obținut prin bombardarea uraniului și 
prin cea a plutoniului, cu neutroni; antimoniul 132, 
care se desinlegreezá cu emisiune de elec- 
troni, cu timpul de înjumătățire de 5 minute, 
obținut prin bombardarea uraniului cu neutron; 
ar timoniul 133 si antimoniul 134, cari se desin- 
tegrează cu emisiune de electroni, cu timpuri de 
înjumătățire sub 10 minute, obținuți prin bom- 
bardarea ureniu'ui cu neutroni. 

1, Antioxidant [aGTHOKCH/IaH' BI; antioxydant; 
Antioxydierer, Oxyd:erungsverbinderer; anti-oxi- 
dizing substances, anti-oxidizers; antioxidá.ók ]. 
1. Ind. alim.: Orice compus care, adăugit unor pro- 
duse vegetale comestibile, previne râncezirea. 
Antioxidan[ii întrebuințați sunt compuși fenolici: 
catechină, hidrochinonă, pirogalol, etc. Unele 
uleiuri vegetale (de ex. uleiul de germene de 
grâu, uleiul de bumbac, uleiul de susan) conțin 
produşi inhibitori proprii, cari funcționează ca 
antioxidanți. Substanțele conţinute de aceste u'e- 
iuri fac parte din grupul vitaminelor E, apropiindu- 
se, din punctul de vedere chimic, de c-, ț- sau 
X-tocoferol. — 2. Ind. petr.: Oricare dintre sub- 
stanțele organice cari, adăugite In concentrații mici 
produselor petroliere (benzine, uleiuri), întârzie sau 
împiedecă oxidarea lor, când sunt supuse acțiunii 
oxigenului din aer. Eficienţa inhibitorilor de oxi- 
dare e în strânsă legătură, atât cu structura lor, 
cât și cu originea și felul produselor petroliere 
în cari se introduc. Antioxidanţii sunt substanțe 
cari se oxidează uşor; de aceea acțiunea lor nu e 
permanentă, ci încetează după un anumit timp, 
în funcțiune de eficacitatea și de concentrația 
lor, cum si de condiliunile de utilizare a produ- 
sului în care sunt adáugifi. 

Antioxidanţii sunt folosiți pentru prevenirea 
fenomenelor de oxidare în benzinele de cracare, 
in petrolurile lampante, dar mai ales în uleiurile 
de uns. Peniru prevenirea fenomenelor de oxi- 
dare in benzinele de cracare sunt întrebuințate, 
ca antioxidanți, substanțe din clasa fenolilor, 
aminelor, aminofenolilor, amidelor, etc. Printre 
substanțele folosite ca inhibitori de oxidare pentru 
uleiurile de motoare cu ardere internă sunt unele 
amine (neftilamina, difenilamina), crezoli alchi- 
lati, esteri ai fenolilor alchilaţi, amide ale aci- 
zilor superiori, derivați organici ai fosforului (tri- 
crezil'osfat), selenonofosfafi, sulfuri și polisulfuri 
organice, alchilice sau arilice, xan'ogenați, sulfuri 
şi disulfuri ale xantogene[i'or, derivați organome- 
talici ai unor structuri organice complexe în cari 
metalul e zinc sau argnt, etc. Acţiunea anli- 
oxidantă a acestor substanţe depince foarte mult 
de natura uleiului și de gradul lui de rafinare, de 
condi[iunile de lucru din motor, de natura supra- 
fețelor metalice cu cari uleiul ajunge în contact, 
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cum și de concentrația (optimă) în care sunt folo- 
site. Astfel, în cazul uleiurilor suprarafinate, inhi- 
bitorii de oxidare manifestă o eficacitate mare, 
iar la cele puţin rafinate sunt aproape fără efect. 
De asemenea, același produs, la o concentraţie 
mică își poate manifesta din plin acțiunea să 
inhibitoare, iar la o concentraţie puțin mai mare 
poate avea din contra, o acţiune de promovare 
a oxidării. Un rol deosebit il au antioxidan]ii 
adă.giţi în uleiurile de transformatoare, cu aju- 
torul cărora durata de serviciu e considerabil 
mărită (dela câteva mii de ore la câteva zeci și 
chiar sute de mii de ore). Antioxidanlii trebue 
introdusi în uleiuri înainte de folosirea lor; după 
ce oxidarea uleiurilor a început, acțiunea lor anti- 
oxidantă e foarte slabă sau chiar nulă, Prin 
urmare, antioxidanţii trebue folosiți pentru a 
îmbunătăți și a prelungi timpul de folosire a ule- 
iurilor bune, iar nu pentru a ameliora pe cele 
necorespunzătoare. — Sin. Anlioxigen, Inhibitor 
de oxidare. 

=. Antiparazit, dispozitiv ~ [aporuBonome- 
xoBoe ycTpoiic1Bo: dispositif antiparasite; Ent- 
slórungsschallung; antiparasitic device; zavarel- 
háritó berendezés]. Ra-io: Dispozitiv care reduce 
(respectiv elimină) efectul parazifilor e'ectromag- 
netici, prin împiedecarea producerii sau a propa- 
gării lor până la aparatul de radiorecepție. V. si 
sub Paraziţi electromagnetici. 

s. Antirezonant, circuit ^ [napannenbubiii 
p230HanHcHbiii KOHTYp; circuit antirésonnant; anti- 
resonanter Stromkreis; anliresonant circuit; anti- 
rezonáncia-áramkór]. Elt.: Circuit care prezintă 
antirezonanță (v.). 

4. Antirezonanță [pesonanc TOKOB; antiré- 
sonance; Gegenresonanz; antiresonance; antirezo- 
nancía]. Elt.: Proprietate a unui circuit electric 
caracterizată prin faptul că, la o anumită frecvență, 
reactan[a din impedanla de intrare trece dela 
valori pozitive (pentru frecvențe mai joase decât 
frecvența de antirezonanță) la valori negative 
(pentru frecvențe mai înalte decât frecvenţa de 
antirezonanță), prin valoarea zero — în cazul 
circuitelor disipative —, sau prin valori infinite, 
în cazul circuitelor nedisipative. 

În cazul unui circuit cu rezonanță multiplă, 
frecvențele de antirezonanță alternează cu fre- 
cvenle de rezonanță (la cari reactanța trece 
dela valori negative la valori pozitive). 

Circuitele cu constante repartizate (liniile de 
transmisiune şi antenele) prezintă un număr infi- 
nit de frecvenţe de rezonanţă si de antirezonanţă. 

s. Antişerpuire [npornBoroneGarenb; anti-la- 
cel; Vorrichtung gegen das Schlengeln; anti- 
hunting (device); kigy6zâs elleni készülék]. C.f.: 
Dispozitivi montat la anumite locomotive electrice 
de mare vite:&, pentru reducerea amplitudinii osci- 
laţiilor de serpuire. E format dintr'un sistem cu 
resort, jug de sprijin si piesă de legătură triun- 
ghiulară, care menține in aliniament Eoahiul pe 
axa căii, iar în curbe permite să ia pozițiile im- 
puse de acesiea, 
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1. Antivibrator [aarHBHÓpaTOp; antivibrateur; | 


antivibrierend; antivibrating; antivibrátor]. Gen.: 
Calitatea unui sistem tehnic de a se opune trans- 
miterii vibrațiilor de o anumită frecvenţă. 

2. Antrenarea locomotivei electrice [npHBO/I 
DNEKTPOBO3a; entraînement de la locomotive 
électrique; Antrieb der elektrischen Lokomotive; 
drive of the electric locomotive; villamos moz- 
dony hajtása]. C. f.: Transmiterea cuplului motor 
dela arborele motorului (respectiv al motoarelor) 
de tracțiune la osiile locomotivei. Motoarele de 
tracțiune fiind montate pe partea suspendată a 
locomotivei (cadrul locomotivei, respectiv cadrul 
bochiurilor motoare), iar osiile motoare fiind ne- 
suspendate, antrenarea trebue realizată astfel, încât 
legătura dintre arborele motoarelor de tracţiune 
şi osiile motoare să urmeze jocul suspensiunii 
locomotivei. Antrenarea poate fi colectivă sau 
individuală. 

Antrenarea colectivă e realizată cu unu sau 
cu două motoare de tracțiune montate pe cadrul 
locomotivei, suspendate integral și legate în co- 
mun la osia motoare, Legătura dintre arborele 


motorului electric și osia motoare se obține prin- 


I. Antrenare cu biele orizontale. 
1) bielă motoare; 2) angrenaj reductor; 
3) bielă cuplară; 4) osie falsă. 


IV. Antrenare cu cadran triunghiular, 
1) angrenaj reductor; 2) bielá cuplar:; 
3) cadran triungk iular. 


1) osie motoare; 2) 
3) palier cu ghiare; 


de tracţiune. 


tr'un mecanism bielá- două manivele, direct 
sau prin intermediul unui arbore intermediar, cu 
sau fără osie falsă, respectiv prin cadran triun- 
ghiular. — La antrenarea directă, deplasările 
arcului de cerc descris de capătul interior al 
bielei (legat la manivela arborelui electromoto- 
rului) în mişcarea ei în jurul osiei motoare, da- 
torite jocullui suspensiunii cadrului locomotivei, 
trebue să fie cât mai mici (v. fig. sub Suspensiu- 


Il. An'renare cu artore intermediar. 
1) osie falsă; 2) Eielá motoare; 3) ar- 
bore intermediar; 4) bielă cuplară. 


V. Antrenare cu motor parțial suspendat. 


nea locomotivei electrice). Condiţiunea e realizată 
prin mecanisme bielá-man velá cu bielă orizon- 
tală și prin amplasarea motorului de tracțiune 
jos față de osia motoare (v. fig. I). Pentru a 
putea monta motorul în cutia locomotivei e ne- 
cesară introducerea unei osii false. 

Antrenarea directă e posibilă cu motoare electrice 
de turație joasă. — La antrenarea cu arbore inter- 
mediar, motorul electric de tracțiune transmite 
mişcarea, printr'un angrenaj reductor (raportul de 
reducere are de obiceiu valorile 1:2,5.::1;5,5), 
unui arbore intermediar legat la o osie falsă 
(v. fig. II), prin biela motoare si prin două ma- 
nivele. Legătura dintre osia falsă si osiile cuplare 
se realizează prin biele cuplare și prin butoane 
cuplare. — La sistemele cu cadran triunghiular 
sau cu biele montate în triunghiu (v. fig. III), 
mișcarea se transmite dela un electromotor sau 
dela două electromotoare, prin angrenaje reduc- 
toare si cadran, la osia motoare, legată, la rândul 
ei, prin biele cuplare și butoane, cu osiile cu- 
plare, evitándu-se astfel osiile false (v. fig. IV). 

La primele locomotive electrice s'a folosit ex- 
cluziv antrenarea prin mecanisme bielă-manivelă. 


III. Antrenare cu două motoare și cu 
biele montate în triunghiu. 
1) mctor electric; 2) bielă cuplară; 
3) bielă triunghiulară (motoare). 


VI. Antrenare prin cuplaj mecanic cu 
resorturi elicoidale. 

1) motor electric de tracţiune; 2) an- 

3) rescrt elicoidal. 


angrenaj reductor; 
4) molor electric 
grenaj reductor; 


Sistemul prezintă avantajul reducerii tendinței de 
patinare și de cabrare a locomotivei, datorită cu- 
plării mecanice a osiilor motoare, Din cauza rigi- 
ditáfii acestui sistem si din cauza necesităţii folo- 
sirii de contragreutăți pentru echilibrarea mase- 
lor în mișcare, se tinde să se înlocuiască antre- 
narea coleclivá cu antrenarea individuală, în 
special la locomotivele de mare vitesá (peste 
100 km/h). _ 
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Antrenarea individuală se realizează cu mai 
multe electromotoare, fiecare motor de tracțiune 
antrenând o osie motoare; numărul motoarelor 
de tracțiune e determinat de puterea pe care 
trebue să o desvolte locomotiva. La unele sisteme 
de locomotive, fiecare osie motoare e antrenată 
de două motoare. Din cauza limitării ancombra- 
mentului motoarelor de tracțiune si a introducerii 
motoarelor electrice cu turații înalte, sistemul de 
antrenare cu motorul de tracțiune montat direct, 
fárá reductor, pe osia motoare, nu se mai folosește. 


Sistemele de antrenare individuală folosite în 
prezent la locomotivele electrice sunt: sistemul 
cu motorul partial suspendat, și cel cu motorul 
integral suspendat. 


Antrenarea cu motorul parțial suspendat se 
realizează cu motoare cu paliere cu ghiare. — 
Electromotorul e legat de șasiul locomotivei 
printr'o traversă, prin intermediul unor resorturi 
lamelare sau elicoidale (partea suspendată a mo- 
torului), cari urmează jocul suspensiunii șasiului 
locomotivei. Legătura dintre electromotor si osia 
motoare se realizează prin două paliere cu ghiare, 
prin intermediul cărora motorul reazemă pe osie 
(partea nesuspendată). Curentul electric e adus 
la motor prin cabluri flexibile, pentru a putea 
urma jocul suspensiunii (v. fig. V). — Mişcarea 
se transmite, prin angrenaje cilindrice, dela ar- 
borele motorului la osie. Sistemul e folosit la 
locomotive cu vitese de mers mici (sub 100 km/h), 
fiindcă motorul, rămânând nesuspendat elastic 
cu aproape jumătate din greutatea sa pe osia 
motoare, provoacă la vitese mari șocuri impor- 
tante în cale și mărirea amplitudinii mișcărilor 
perturbatorii ale locomotivei. 


Antrenarea cu motoare de tracțiune integral 
suspendate se realizează prin transmisiune ste- 
reomecanică între arborele motorului electric 
de tracțiune și osia motoare. Motorul electric e 
montat pe cadrul locomotivei, respectiv pe 
cadrul boghiului motor, și urmează jocul întregii 
suspensiuni a cadrului și a cutiei locomotivei, 
respectiv a cadrului boghiului motor, transmisiunea 
stereomecanică adaptându-se deplasărilor ver- 
ticale și orizontale ale osiei motoare. 


Locomotivele electrice sunt antrenate prin si- 
s eme de antrenare variate. 

La antrenarea prin cuplaj mecanic cu resorturi 
elicoidale (sistemul AEG-Kleinow), transmisiunea 
dintre arborele motorului electric și osia motoare 
e formată din angrenajul reductor, arborele cav, 
coaxial cu osia, si un sistem de resorturi elicoidale 
dispuse în hexagon pe roata motoare. Roata 
dințată mare a reductorului e montată pe arbo- 
rele cav, care reazemă pe palierele montate pe 
partea de jos a electromotorului. La ambele ca- 
pete, arborele cav are câte șase brațe terminate 
cu câte o cameră în care sunt montate resorturile 
elicoidale; camerele sunt montate între spițele 
roților, resorturile fiind limitate de spiţe. Osia 
motoare se poate deplasa față de arborele cav 
in limita jocurilor resorturilor, realizându-se astfel 


o legătură elastică între osie și arborele moto- 
rului (v. fig. VI). — 

La antrenarea prin cuplaj mecanic cu resorturi 
elicoidale cu suporturi alternative (sistem Wes- 
tinghouse-Sécheron), transmisiunea e constituită 
din angrenajul reductor, un arbore cav coaxial 
cu osia, și un sistem de resorturi elicoidale, mon- 
tate în suporturi fixate alternativ pe roata motoare 
şi pe roata din[atá solidară cu arborele cav. Osia 
motoare se poate deplasa vertical și orizontal în 
limita jocului resorturilor, realizându-se astfel le- 
gătura elastică dintre ea și arborele motorului 
de tracţiune. — 

La antrenarea prin cuplaj mecanic cu resorturi 
elicoidale și cu semiarbore cav (sistem Brown- 
Boveri), transmisiunea e formată dintr'un angrenaj 
reductor, un semiarbore cav concentric cu osia 
motoare și cu lungimea de aproximativ !/a din 
lungimea osiei, si dintr'un sistem de resorturi 
elicoidale, montate pe roata dinfatá mare a re- 
ductorului, și care reazemă pe  semiarborele 
cav. Osia se poate deplasa vertical și orizontal, 
în limita jocului sistemului de resorturi. Sistemul 
de resorturi fiind montat într'o cutie, e protejat 
de praf și de umiditate. Mijlocul osiei nefiind 
acoperit de arborele cav, sistemul poate fi folo- 
sit si la boghiuri Krauss-Helmholtz. — 

La antrenarea prin siste- 
mul cu bielete și sectoare 
dințate (sistemul Buchli),trans- 
misiunea e formată din două 
sectoare dințate, angrenate 
între ele. Capetele sectoare- 
lor dinţate sunt legate de 
corpul roții prin bielele cu 
articulaţie sferică. Roata din- 
Jatá mare a reductorului 
reazemá in paliere montate 
in sasiul locomotivei, la exte- 
riorul roții motoare. Depla- 
sările verticale ale osiei mo- 
toare în raport cu șasiul vij Antrenare cu bie- 
locomotivei (suspendat) sunt lete și sectoare dinţate. 
preluate de sectoarele din- !)meloreleciricde trac- 

A 5 * à liune; 2) pinion motor; 
fate, iar articulațiile sferice 3) roată dinfatá mare; 
permit'deplasările laterale ale 4) articulație sferică; 
osiilor față de șasiu. Astfel, 3) bieletă; 6) roată mo- 

x toare; 7) arborele roții 
osia motoare se poate de- dințate; 8) osiemotoare; 
plasa liber, atât vertical, cât 9) sector dințat. 
și orizontal (v. fig.VII). 

La antrenarea prin cuplaj mecanic cu discuri 
elastice și arbore de torsiune (sistem Brown- 
Boveri), transmisiunea e formată din două discuri 
subțiri flexibile, de oțel, foarte elastice, montate 
pe arborele cav al motorului electric. Discurile 
sunt fixate pe arbore cu piese de antrenare. 
Cuplul motor e transmis dela electromotor, prin 
intermediul pieselor de antrenare decalate cu 90° 
față de primele, la arborele intermediar, care trece 
prin indusul motorului, și la capătul de arbore, 
pe care e calat pinionul motor angrenat cu roata 
dinfatá mare, montată direct pe osia motoare. 
Arborele intermediar, cuplând cele două discuri 
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elastice si traversând indusul electromotorului, e | legătura dintre motor și osie trebue să urmeze 


solicitat numai la torsiune — și de aceea are 
diametru mic. Osia se poate deplasa liber, vertical 
şi orizontal, prin elasticitatea sistemului de trans- 
misiune, care prezintă avantajul că nu are supra- 
fefe de frecare, pivofi si paliere, nefiind necesar 
un sistem de ungere (v. fig. VIII). 


VIII. Antrenare cu discuri flexibile si cu a'bcre cav. 
1) disc flexibil; 2) pi:să de artrenzre (bridă); 3) manşon 
cav; 4) arbore de torsiune; 5) arborele pinionului de an- 
1 enare. 


La antrenarea cu arbore cardanic simplu, 
transmisiunea e formată dintr'un arbore cardanic 
lung sau scurt, care leagă arborele motorului 
electric cu pinionul motor, roata dinfatá mare 
fiind rezemată direct pe osia motoare. La unele 
sisteme, legăturile se fac prin blocuri silenfioase, 
pentru amortisarea oscilaţiilor. 

La antrenarea prin cuplaj mecanic cu inel dan- 
sant și cu bielete (sistemul Alsthom), transmisiunea 
e formată din următoarele părţi: angrenajul elastic, 
având pinionul montat pe arborele motorului și 
roata mare dinţată solidară cu arborele cav, co- 
axial cu osia motoare, cuplajul format din patru 
bielete dispuse în romb, articulate pe blocuri 
silenfioase între arborele cav și osia motoare, si 
câte un inel dansant, montat pe steaua roților 
motoare, în exterior. Cuplaju! nu are piese supuse 
frecárii: oscilațiile sistemului de antrenare sun! 
amortisate prin blocurile silenfioase. Astfel, sis- 
temul se comportă foarte bine la locomotivele de 
vitese foarte mari (200-.330 km/h). 

Antrenarea individuală fiind adecvată serviciului 
electromotoarelor și prezentând, prin elasticitatea 
transmisiuniler, o mare stabilitate în mers, e 
folosită, de cele mai multe ori, la locomotivele 
cu osii montate în cadr.| locomotivei si în mod 
excluziv la locomotivele cu boghiuri motoare (cu 
aderenţă totală). La vitese de mers peste 100km/h 
se foloseşte numai sistemul de antrenare indivi- 
duală cu motoare integral suspendate. 

1. Antrenarea vagonului-mofcr electric [npu- 
BOJ BaroHa 3JIeKTpO/IBHTaTEeJI8; entraînement 
du vagon-moteur é'ectrique; Antrieb des elektri- 
schen Motorwagens; driving of the motor coach; 
villamos motorkocsi hajtása]. C.f: 1. Transmiterea 
cuplului motor dela motorul sau motoarele de 
tracțiune ale unui vagon-motor electric la osiile 
motoare. — 2. Sistemul de transmisiune a cuplului 
motor la osiile motoare ale vaaonului-motor 
electric. Motoarele de tracțiune fiind montate 
pe partea suspendată (șasiul vagonului sau cadrul 
boghiului), iar osiile motoare nefiind suspendate, 


jocul suspensiunii, 

La vagoanele-motor electrice pentru liniile de 
tramvaiu și de metropolitane se folosesc, în ge- 
neral, sistemele de antrenare cu motor semisus- 
pendat (motor cu palier cu ghiare) şi (uneori) cu 
motor integral suspendat, cu arbore cardanic cu 
articulații pe blocuri silenfioase. 

La vagoanele-motor electrice pentru căile ferate 
publice, sistemele de antrenare sunt în mare 
parte analoage celor dela locomotivele electrice, 
motoarele de tracțiune fiind montate pe boghiuri 
motoare, 

2. Antrenarea vehiculelor motoare [npuBon 
aBTOMOTODHbiX TpiHCDODTHEIX Cpe/ICTB; en- 
traînement des véhicules moteurs; Antrieb der 
Motorfahrzeuge; driving of the motor vehicles; 
motorosjármüvek hajtása]. Tehn.: 1. Transmiterea 
cuplului motor la osia motoare a autovehiculului. — 
2. Sistemul de transmisiune a cuplului motor la 
osia motoare a autovehiculului. 

La automotoare, antrenarea transmite cuplul mo- 
tor dela arborele transmisiunii la osia motoare. Mc- 
torul principal Diesel și transmisiunea fiind ampla- 
sate pe partea suspendată a automotorului (cadrul 
automotorului, respectiv cadrul boghiului motor), 
iar osiile motoare fiind nesuspendate, antrenarea 
trebue să urmeze jocul suspensiun i automotoru- 
lui. Sistemul de antrenare e analog cu sistemul 
de anirenare al locomotivelor Diesel; la auto- 
motoarele cu transmisiune mecanică și hidraulică, 
antrenarea e individuală (osie sau boghiu motor) 
și se efectuează prin arbore cardanic și atac de 
osie cu angrenaje, legale cu arborele schimbá- 
torului de vitesă. 

La locomotivele cu motor cu piston, antrenarea 
e realizată direct prin transmisiunea mişcării dela 
piston la osia motoare, cu ajutorul mecanismelor 
Eielă-manivelă, si dela osia motoare la osiile 
cuplare, prin mecanismele bielá cuplará-buton 
cuplar, 

La locomotivele cu turbine cu abur, antrenarea e 
realizată prin angrenaj red: ctor, osie falsă și me- 
canisme  bielá-buton cuplar la osiile cuplare.— 
La loccmotivele cu turbine cu abur și cu mo'oare 
electrice, antrenarea transmite cuplul motor dela 
motoarele de tradiune la osiile motoare. Sistemele 
de antrenare sunt cele folosite la locomotivele 
electrice cu antrenare ind viduală, 

La locomotivele Diesel, cuplul motor se trans- 
mite dela arborele transmisiunii la osia mo- 
toare. Motorul principal Diesel și transmisiunea 
fiind amplasate pe partea suspendată a locomo- 
tivei (cadrul locomotivei, respectiv al boghiurilor 
motoare), iar osii'e motoare fiind nesuspendate, 
antrenarea se realizează astfel, încât legătura 
dintre arborele transmisiunii și osia motoare să 
urmeze jocul suspensiunii locomotivei. — La 
locomotivele Diesel cu transmisiune mecanică, 
sistemul de antrenare e format din arborele car- 
danic, care prin inversor de mers și atac de osie 
(cu angrenaje) se leagă cu osia falsă, care e cu- 
plată prin mecanism bielă-manivelă cu osiile motoare 


ale locomotivei. Elasticitatea sistemului e asigurată 
de legăturile cardanice. — La locomotivele Diesel 
cu transmisiune hidraulică, sistemul de antrenare 
e format dintr'un arbore intermediar cu angrenaj 
reductor, o osie falsă, biele cuplare sau arbore 
cardanic (de obiceiu cu articulaţii echipate cu 
blocuri silenfioase) si atac de osie (cu angrenaje 
conice). — La locomotivele Diesel cu transmisiune 
electrică, antrenarea e individuală, cu motoare 
electrice de tracţiune integral sau parțial suspen- 
date, montate pe cadrul locomotivei sau pe cadrul 
boghiurilor motoare. La locomotivele cu vitesă 
de mers mică (până la 80-::90 km/h) se folosesc, 
de obiceiu, motoare electrice cu suspensiune cu 
palier-ghiară, iar la locomotivele de mare vitesă, 
motoare electrice integral suspendate, cu un sistem 
de antrenare ana'og celui dela locomotivele elec- 
trice (v. şi sub Antrenarea locomotivei electrice). 

1. Aparat de îndoit țevi [npecc IDA 3aru- 
Ganna Tpy6; plieuse pour tubes; Rohrricht- und 
Biegeapparat; pipe puller; csóhajlitó berendezés]. 
Tehn.: Presă cu surub po tativá, manuală, con- 
stituită dintr'un corp metalic în formă de U și un 
mecanism surub-piulil* (v. fig.), care servește la 


Aparat de Indoit țevi. 


îndoit sau la îndreptat țevi de oțel (până la 3”). 
Corpul in U are la extremitățile celor două braţe 
locașuri pentru sprijinit teava în timpul lucrului; 
în traversá e practicat filetul piuliței. Şurubul are 
la extremitate o piesă semiarticulatá, prin care se 
transmite forța de apăsare necesară pentru de- 
formare. 

=. Aparat integrator. Metr. V. Instrument in- 
tegrator, 

s. Apăsare [/aBnenue; pression; Druck; pres- 
sion; nyomás]. Tehn.: 1. Exercitarea unei forțe 
de presiune asupra unui corp, (eventual pentru 
ca acesta să exercite o forță de presiune asupra 
altui corp, în contact cu el). — 2..Forța de pre- 
siune dintre două corpuri în contact. 

4. Aplatisare [craamnHBanne, BbIpaBHHBa- 
HHe; compensation; Abflăchung; fiattening; csil- 
lopitás]. Telc.: Eliminarea, prin montarea de bobine 
si de condensatoare in liniile telegrafice, a osci- 
lafiilor de foarte înaltă frecvență cuprinse în 
semnalele telegrafice și datorite timpului foarte 
scurt de cuplare a releului de emisiune, și 
cari altfel produc perturbați în circuitele tele- 
grafice şi telefonice apropiate. 

s. Aprindere de întoarcere [oGparnoe 3axku- 
ranne nurH: allumage enretour, retour d'arc; Rück- 
zündung; arcback, backfire; visszagyujtás]. Elt.: Dis- 
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parifia bruscă a efectului de supapă al unui redresor 
cu mercur, din cauza unui defect interior. Aprinderile 
de întoarcere se produc mai ales când presiunea 
vaporilor de mercur e prea mare, din cauza 
supraincălzirii catodului. 

s Arahide [3emnanoii opex; arachides; Erd- 
nüsse, Mandubibohner; peanuts; fóldi mogyoró]: 
Semințele, de obiceiu câte două sau cel mult 
trei în același înveliș, ale plantei Arachis hypo- 
gaea, care creşte în reg'uni cu climă caldă sau 
temperată. Arahidele sunt întrebuințate în pro- 
ducţia de uleiu — si în alimentaţie. — Ele conțin 
30%:::45% uleiu, format din gliceride ale acizilor 
lignoceric, arahidic, stearic, palmitic, oleic si lino- 
leic. — Sin. Alune americane, Alune de pământ, 

7. Argintului, isotopii ~ [p30TOIIbI Cepe6pa; 
isotopes de l'argent; Silberisotope; si'ver isotopes; 
ezüst-isotópok]. Fiz.: Se cunosc următorii isotopi 
ai argintului: argintul 104, care se desintegreazá 
cu timpul de înjumătățire de 16,3 min, obținut 
prin reacţia nucleară Pd194 (p, n) Ag!0!; argintul 105, 
care se desintegrează prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 45 de zile, obţinut prin: reacţia 
nuclsará Pd:% (p, n) Ag!%; argintul 106, care se 
desintegreazá cu emisiune de pozitroni, cu timpul 
de înjumătățire de 24.5 min, obțnut prin reacțiile 
nucleare Rhi% (5, n) AgK6, Pd!05 (d,n) Ag!06, 
Pdi% (p, y) Ag!06; Pd!06 (p, n) Ag!6, Ag!07 (n, 
2n) Ag!0, Ag? (d, t) Ag!09, Ag!07 (+, n) Ag106, 
Ag"? (d, p 2n) AgK6, Cdi% (n, p) Ag!% (se 
cunoaște si un isotop argint 106, care se desin- 
legreazá cu emisiune de electroni, cu timpul de 
înjumătățire de 8,2 zile); argintul 107, care se 
găseşte în proporție de 51,35% în argintul natural; 
argintul 108, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 2,3 min, 
obținut prin reacțiile nucleare Pd!08 (o n) Ag!08, 
Ag!07 (n, y) Ag!8, Ag10? (+, n) Ag!8, Ap17 (d, 
o) Agi8, Cal!% (n, p) Ag!0$ (se cunoaște si un 
isotop argint 108, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni cu timpul de înj.mătăţire de 
40,4 s); argintul 109, care se găseşte în proporție 
de 48,65% în argintul natural; argintul 110, care 
se desintegrează cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 24,2 s, obținut prin 
reacțiile nucleare Ag!" (n, y) A110, Cdi!0 (n, p) 
Agl10, Cd!!! (y, p) Ag!!0 (se cunoaşte și un isotop 
argint 110, care se desintegrează prin captură K, 
cu timpul de înjumătățire de 225 de zile); argin- 
tul 111, care se desintegrează cu emisiune de 
electroni, cu timpul de înjumătățire de 7,5 zile, 
obținut prin reacțiile nucleare Pal! (d, n) Ag!!!, 
PdI% (,, p) Agiii, Caii! (n, p) Agiii, cum și 
prin bombardarea uraniului cu neutroni sau cu 
particule a, a toriului cu particule a și a plutoniu- 
lui cu neutroni; argintul 112, care se desintegrează 
cu emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 3,2 ore, obținut prin reacțiile nucleare Cd!!? 
(n, p) Agl!2, Cdli$ (+, p) Ag!!2, [n!!5 (n, a) Agli2, 
cum și prin bombardarea uraniului cu netroni 
sau cu particule a: araintul 113, care se desin- 
tegrează cu emisiune de electroni, cu timpul de 
înjumătățire de 5,3 ore, obținut prin reacţia nucleară 
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Cd! (vy, p) Ag!!3, cum si prin bombardarea ura- 
niului cu electroni; un isotop de masă atomică 
neidentificatá, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 22 min, 
obținut prin bombardarea uraniului cu neutroni. 

'1. Argonului, isotopii ^ [u3oronbl aprona; 
isotopes de l'argon; Argonisolope; argon isotopes; 
argon-izotópok]. Fiz.: Se cunosc următorii isotopi 
ai argonului: argonul 35, care se desintegrează cu 
emisiune de pozitroni, cu timpul de înjumătățire 
de 1,88 s, obținut prin reacţiile nucleare S82 (a, 
n) A9, CI% (p, n) A35; argonul 36, care se gá- 
seste in proporție de 0,307% in argonul natural; 
argonul 37, care se desintegreazá prin captură K, 
cu timpul de înjumătățire de 34,1 zile, obtinut 
prin reacţiile nucleare S9 (a, n) A9, CIST (d, 
2n) A3, CI? (p, n) A97, K3 (d, a) AY, Ca (n, 
a) A3; argonul 38, care se găsește în proporție 
de 0,06% în argonul natural; argonul 39, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 4 min, obținut prin reacţia 
nucleară K% (n, p) A9?; argonul 40, care se gă- 
segle în proporție de 99, 633% in argonul na- 
tural; argonul 41, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
110 min, obținut prin reacțiile nucleare A4 (d, 
p) A41, A40 (n, x) A41, K41 (n, p) A4, 

2. Aripioará. V. Nervură. 

s. Armaturá de laminare [upokaTHas apMa- 
Typa; armature de laminage; Walzenarmierung; 
rolling armature; hengerarmatura]. Metl.: Ansam- 
blul de piese de ghidare folosite la laminoarele 
de tablă și de profiluri, pentru asigurarea direcţiei 
de laminare. Armatura de laminare e formată 
din ghidajele de introducere a laminatului între 
cilindri (fălci de ghidare), din ghidajele de ieșire 
a laminatului dintre cilindri (fălci de ghidare sau 
dălți de ghidare), cum și, în unele cazuri, din 
ghidaje elicoidale de întoarcere si de introdu- 
cere aulomată între cilindri. 

4. Armco, fier ~. Metl.: Fier tehnic pur, cu 
maximum 0,16% impurități (C<0,05%,, Si< 0,05%, 
Mn<0,1%, P<0,02% si S<0,02%), produs pe 
scară industrială. Are rezistivitate electrică mică 
(2=12p 9 cm), permeabilitate relativă iniţială mică 
(pg 200.:-300), permeabilitate relativă maximă 


mare (p,„= 5000-10000), câmp magnetic coerci- 
tiv mic (H,= 1,0 Oe) şi inducție de saturație mag- 
nelicá mare (B,— 21630 G); nu conţine bule de 


aer; rugineşte greu. E întrebuințat la fabricarea 
miezurilor feromagnetice. (N. C.). 


s. Armură |BaluTHOe, NOKpbITHE; armure, 
blindage; Armierung; sheath, armour; páncél]: 
Înveliş protector de cablu. — Sin. Blindaj. 

s. Aromatizare [apoMaTH3aIHs; aromatiser; 
Aromatisieren;aromatizing; aromatizálás]. Ind. petr.: 
-Operațiunea de transformare a hidrocarburilor 
parafinice normale, sau a celor cicloparafinice, 
în hidrocarburi aromatice monociclice. De exem- 
plu, heptanul normal poate fi transformat în toluen, 
conform reacției: 

C7H1 > CeHs— CH3 +4 H2, 


iar ciclohexanul, in benzen, conform reacției; 
CeHj» > CgHg--3 Ho. 

Practic, aromatizarea se efectuează, fie prin piro- 
lizá, fie catalitic. Piroliza se efectuează incálzind 
hidrocarburile respective la 620--710*. Se obțin, 
pe lângă hidrocarburile aromatice corespunzá- 
toare, şi 40% olefine cu mai puțini atomi de car- 
bon, metan și hidrogen. 

La aromalizarea catalitică (prin metoda Zelinski) 
se folosește un catalizator conținând oxizi de 
crom și de aluminiu, peste care sunt trecute, la 
480:::520*, gazele hidrocarburilor la presiune nor- 
mală. Randamentele obținute prin acest procedeu 
sunt cuprinse între 19,5 si 52 moli hidrocarburi 
aromatice la 100 moli hidrocarburi parafinice. 

Se pot folosi și catalizatori cu oxizi de plumb 
și de zinc; in acest caz, temperatura de conver- 
siune e de *40:«560^, iar randamentul de aro- 
matizare e de cca 70:::80 moli hidrocarburi aro- 
matice la 100 moli hidrocarburi ciclohexanice. 

Aromatizarea se efectuează în scopul obţinerii 
de hidrocarburi aromatice, necesare industriei 
chimice, cum și ca adausuri pentru mărirea cifrei 
octanice a benzinelor. 

7. Arsenului, isolopii ~ [H3OTONbI MbIIIbAKA; 
isotopes de l'arsenic; Arsenisotope; arsenic iso- 
topes; arzén-izotópok]. Fiz: Se cunosc următorii 
isotopi ai arsenului: arsenul 71, care se desin- 
tegrează cu emisiune de pozitroni cu timpul de 
înjumătățire de 52 min, obținut prin reacţia nu- 
cleará As/? (d, p 5n) As?l; arsenul 72, care se 
desintegreazá cu emisiune de pozitroni, cu timpul 
de înjumătățire de 26 de ore, obținut prin re- 
acţiile nucleare Gat? (a, n) As72, Ge?? (p, n) As7?, 
As!9 (d, p 4n) As??, Se'4 (d, 2) As? sau prin captură 
K din seleniul 72; arsenul 73, care se desintegreazá 
prin captură K, cu timpul de înjumătățire de 90 de 
zile, obținut prin reacțiile nucleare Ge?? (d, n) As?9, 
Ge? (a, p) As$; arsenu! 74, care se desintegreazá 
cu emisiune de electroni, cu timpul de injumá- 
táfire de 17,5 zile, obținut prin reacțiile nucleare 
Ga!! (a, n) As/4, As75 (n, 2n) As'4, As75 (d, p 
2n) As/4, Ge?? (d, n) As/4, Se6 (d, a) As/4, Ge? 
(p, n) As/4; arsenul 75, care e isotopul natural 
al arsenului; arsenul 76, care se desintegreazá cu 
emisiune. de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 26,8 ore, obținut prin reacțiile nucleare Ge76 
(p, n) As/6, As75 (d, p) As/6, As 75 (n, y) As!6, 
Se76 (n, p) As/6, Se/? (v, p) As/6, Se'8 (d, a) As'6, 
Br? (n, a) As/6; arsenul 77, care se desintegreazá 
cu emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 40 de ore, obținut prin bombardarea uraniului 
cu neutroni sau a toriului cu particule «; arsenul 78, 
care se desintegreazá cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 80 min, obținut prin 
reacţiile nucleare Br8!(n, a) As/8, Se/8(n, p) As78. 

s. Ascendent”* [Bocxonamui,  uuymHi 
BBepx; ascendant; aufsteigend; ascending; fel- 
szálló]. Gen.: 1. Calitatea mișcării unui mobil de 
a avea sensul în care mobilul câștigă în înălțime. — 
2. Calitatea unei orientări de a fi îndreptată din 
spre un punct de înălțime mai mică spre unul 
de înălțime mai mare, 


1. Agchiere** [pesante merannoB; action de 
détacher des copeaux; Zerspannung; splintering; 
forgácsolás]. Tehn.: Prelucrare prin tăiere cu 
detașare de așchii. Se execută cu ajutorul unei 
unelte așchietoare, care are unu sau mai multe 
tăișuri, de formă regulată (de ex. cuţit de strun- 
jire, cuţit de rabotare, frezá, burghiu, broșă, 
daltă) sau neregulată (unelte abrazive). Aschie- 
rea se poate efectua, fie manual (de ex. prin 
pilire, ferestruire, filetare cu filiera, dăltuire), fie 
cu o mașină-unealtă stabilă (strung, mașină de 
rabotat, ferestrău mecanic, eic.) sau portabilă 
(de ex. mașină de burghiat). 

La așchiere prezintă importanță caracteristice 
geometrice, mecanice si termice. 

Caracteristicele geometrice sunt: forma geo- 
metrică a părții așchietoare a uneltei; forma, 
dimensiunile si netezimea suprafeței obiectului, 
înainte și după prelucrare; poziția uneltei față 
de obiectul prelucrat, în timpul așchierii. 

Caracteristicele mecanice sunt, fie cinematice, 
adică privind mișcările relative dintre unealtă si 
obiect (mişcarea principală și mișcările secundare), 
fie dinamice, adică privind forțele de așchiere 
dintre unealtă şi obiect, cum și lucrul mecanic si 
puterea de așchiere, corespunzătoare acestor 
forțe. — La mișcările relative dintre unealtă și 
obiectul care se prelucrează, interesează cine efec- 
tuează mișcarea, cum și felul și vitesa mişcării. Miş- 
cării principale îi corespunde vitesa de așchiere, 
iar mișcărilor secundare le corespund vitesa de 
avans (respectiv avansul corespunzător unei rotiri 
a axului principal al mașinii) și adâncimea de 
așchiere (pătrunderea). Valorile acestora deter- 
mină secţiunea așchiei (q), volumul specific de 
așchii (V,) şi greutatea orară de așchii (G,,); în 
cazul strunjirii, acestea se determină prin relaţiile: 

q =t-amm?, V,—6:q-v: 101 mm?/h; 
G, — V,1—6:q:v1107? kg/h, 


în cari t (mm) e adâncimea de agchiere, a (mm/rot) 
e avansul, v (m/min) e vitesa de aschiere 
si f (kg/dm?) e greutatea specifică a materialului 
așchiat. — Forțele cari intervin în cursul așchierii 
sunt: forța activă a uneltei (adică apasărea unel- 
fei, efectuată mecanic sau manual), reacţiunea 
așchiei pe fața de degajare a uneltei, reacţiunea 
obiectului asupra uneltei, cum și forțele de frecare 
corespunzătoare dintre așchie și unealtă, respectiv 
dintre suprafața prelucrată și unealtă. Forța ac- 
tivă e egală si de sens contrar cu apăsarea de 
agchiere, care e rezultanta reacțiunilor (apăsă- 
rilor) exercitate pe fețele cufitului (la aschiere, 
materialul fiind deformat plastic și elastic), și a 
forțelor de frecare (v. fig. I). Apăsarea de așchiere 
se poate descompune în componente, după di- 
recţiile mișcărilor principală și secundare, adică în 
apăsare principală, respectiv apăsare de avans, 
şi apăsare de pătrundere; în unele cazuri, de 
exemplu la strunjire si la frezarea cu frezá cilindrică 
cu tăișuri elicoidale (v. fig. I1), aceste compo- 
nente se numesc apăsare tangențială, respectiv 
apăsare axială si apăsare radială. Raportul dintre 
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apăsarea principală și secţiunea așchiei se numește 
apăsare specifică de așchiere (p). — Energia de 
așchiere se consumă (prin efectuare de lucru me- 


X l. Forțele de așchiere. 
a) unealtă; b) obiect prelucrat; c) aşchie; d) direcţia mişcării 
uneltei; P) forţa activă a unellei; R,) apăsarea așchiei asupra 
uneltei; Rs) apăsarea obiectului prelucrat asupra uneltei; 
F,) forța de frecare dintre aşchie si unealtă; Fə) forța de 
Iracare dintre suprafața prelucrată și unealtă; p4) si pa) coefi- 
cienfii de frecare dintre aşchie şi fața de degajare, respectiv 
dintre suprafața prelucrată și faţa de așezare. 


canic) la deformările plastice și elastice ale ma- 
terialului, cum și la frecarea dintre unealtă si 
material. Puterea de așchiere e egală cu suma 


II. Forțe de aşchiere. 


A) la strunjire; B) la frezare; a) unealtă; b) obiect prelucrat; 
c) sens de rotire; P) apăsare de aşchiere; Py apăsare tangen- 
lialá; P4) apăsare axială; P,) apăsare radială. 


produselor dinire apăsări și vitesele mișcărilor 
respective; de obiceiu, se neglijează puterea 
aferentă mișcărilor secundare. 

Caracteristicele termice ale așchierii sunt: căl- 
dura de deforma[ie plastică (care creşte cu apă- 
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III. Împărțirea căldurii de agchiere. 
Q) căldură de așchiere; qı) căldură transmisă agchiei; q«) căl- 
dură transmisă uneltei; q,) căldură transmisă obiectului care se 
prelucrează; q4) căldură transmisă mediului înconjurător si 
masinii-unelte. 


sarea de așchiere), provocată de deformațiile din 
corpul așchiei, și căldura de deforma[ie elastică 
(care crește cu vitesa de aschiere), provocată de 
deformația materialui din fața unellei și de căl- 
dura de frecare (care crește cu vitesa de așchiere); 
suma acestor călduri se numește căldură de agchiere 
(v. fig. III), care se transmite mediului inconju- 
rător sau corpurilor vecine, prin conduc[ie, prin 


Prelucrări prin așchiere, grupate după mijlocul de așchiere folosit. 


Tabloul | 


(honing) - 
Lepuire 
(lapping sau 
rodare me- 
canizată) 


Discuri sau man- 
şoane de lepuit 
(cu particule 
abrazive înglo- 
bate) 


Culit 


Mortezare 
i de mortezat 


Pilire Pilă 


Polizare Corp abraziv 
(piată de 


p: lizor) 


Rabotare 


Rázuire 


Rectificare | Corp abraziv 
(pi*trá de 


rectificat) 


Rodare 
(rocare 


grăunți abrazivi 
mutuală) 


în suspensie 


Severuire 
(shaving) 


Strunjire Cuf[it de strunjit 


Super- 
finisare 


—— ————— ——— ———————————————— —— 


* Obiectul de prelucrat 


Cuţit de rabotat 


Pastă abrazivă, 


Acționarea 
uneltei 


Manual (coarbă, etc.) 
Me: anizat (strung, 
maşină de burghiat, 


Meca izat (mașină 
de broşat) 


Manual 

Meca izat (mașini 
pneumatice, maşini 
electrice) 


Manual (ferestrău 
manua 

Mecanizat (feresirău 
mecanic 


M ca izat (maşină 
de frezat) 
Mecanizat (maşină 
de honuit) 


Meca izat (mașină 
de lepuii) 


Mecanizat (mașină 


de mortezat) 


Manüal 
Mecanizat (mașină 
de p li!) 


Mecanizat (polizor) 


Mecanizat (ma;ir.á 


de rabotat) 


Mecaniza! (mașină 
de rectificat) 


Mancal 
Mecanizat (instalație 
de rodare) 


Me-anizat (mașină 
de severuit) 


Rotire complexă 


Reclilinie alter- 


Reciilinie alter- 


Mișcarea principală 
Felul mişcării 


Unealtă 
Obiect* (uneori) 


Rotire 


Deplasări suc- | Unealtă 


cesive cu șoc 


R ctilinie 
alter..ativă 
Rotire 


Unealtă 


Rotire Unealtá 


Rotire Unealiă 


Unealtá 


Unealiá 
nativă in plan 
vertical 


Rectilinie Unealtă 


altarnativă 


Rotire (unecri) 


Rolire Unealtă 


Obiect (rabotez 
lonaitudinală) 


Unealiă (rab tez: 
transv» rsală) 


nativă în plan 
orizontal 


R=ctilinie 
alternativă 


Rotire Unealtă 


Diverse Obiect față de 
obiect 
Unealtá fajá de 


obiect 


Rectilinie 
alterna ivă 
Rotire 


Unealtă 


Bare abrazive 


Mecaniza! (strung) 


Mecanizat (mașină 


de superfinisal) 


Rotire Obiect 


Unealtă (vneori) 


Rectilinie Unealtá 


alternativă 


Rectilinie 


Rotire (uneori) 


Diterite 


Rectilinie 


Rectilinie 


Rocile 
Complexă 


(uneori) 


Rectil.nie 


D f rite 
Rectilinie 


Diferite 
Rectilinie 
Rectili..ie 


Diferite 


Rolire 
Ractilinie 


Complexă 


Rectilinie 
C: mplexá 
(un on) 


Rectilini= (ind - 
rec]ia mișcării 
prin ioale) 


Rectilinie (trans- 


versală) 
Rotire 


Mişcări secundare 


Efectualá de Felul mişcării | Etectuată de 
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Prelucrarea | Unealla folosită -e AE EN O NERT 
Burghiere Burghiu 
Broșare Broșă 
—— b ——————d—— ——— 
Dăltuire Daltă 
Ferestruire | Pânză de 
| ferestráu val) 
EZ S MESA ic) a a ui p RP MEL 
Fr: zare Freză 
Horvire Hon i 


Unealtă 


Unealţă 


Unealtă 


Unealtă 
Obiect 


Obiect 
Uncal:á 


“Unealtă 


Obiect 


Obiect 


| Unealtă 
Obiect 


Unealtá 
Obiect 


Unealtă 


Obiect 


Uneallă 


Obiect 


Obiect 
Unealtă 


Obiect 
Unealtá 


Obiect 


Unealiá 


Unealtă 


Obiect 
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IV. Prelucrări prin așchiere, grupate după mijlocul ds aschiere folosit. 


A) burghlere; B) brogare; C) dăltuire; D) ferestruire; E) frezare; F) honuire (honing); G) lepuire (lapping); H) morte- 
zare; |) pilire; J) polizare; K;) rabotara pe raboteză longitudinală (cu masă m-bilă); Ks) rabotare p» raboteză trans- 
versală (cu cuțit mobil); L) rázuire; M) rectificare; N) rodare; O) şeveruire (shaving); P) strunjire; Q) superfinisare (super- 
finish); a) unealtă; bj cbiect prelucrat; 1) orientarea mişcării principale; 2) si 3) orientările mişcărilor secundare. 
Observaţii: Săgeţile negre indică orlentările mişcărilor (cele cortinue, pentru unealtă, și cele întrerupte, pentru 
obiectul prelucrat); săgețile albe indică apăsări exercitate manual asupra uneltei, 
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Prelucrarea 


-a Prelucrări prin așchiere;. grupate după rezultatul -urmărit © =“ -. ^ oc 


Rezultatul urmărit 


Tabloul Il 


Modul de execuție 


Mancal (răzuitor, pilă, atrazivi, efc.) 


Manual sau la mașini (strung, mașină de alezat, 
maşină de burghiat, elc.), cu alezorul și cu cu- 
litul de strung . 


Manual sau la mzşină de ascuțit, cu corpuri abrazive 


La mașini de frezat, de rabotat și de broșat, cu 
freze, cuțite, broșe, etc. 


La maşini, cu burghiul de centra! 


La strungul de cojit sau la rabot=za de cojit, cu 
cuțitul 


Manual şi la mașini diverse 


Manual și pe mașini diverse, cu dalla, cuțitul, 
pânză de ferestrău, etc. 


Ajustare Suprateţele unor obiecte de asamblat, cu un anumit 
ajustaj (cu joc, cu strângere, intermediar) 
Alezare Suprzfełe interioare (alezaje), cu îmbunătățirea 
formei și a netezimii, în general în vederea 
unei asambl*ri 
Asculire Táisurile unei unelte 
| 
Canelare Suprafeje canelate (cu caneluri axiale) 
: | 
Centruire | Găuri de centru pe o anumită axă a unui obiect 
Cojire Indepărtarea de pe lingouri sau de pe produse la- 
minate a stratului exterior degrada! (oxizi, scorii, 
incluziuni) 
Debavurare*) | Îndepărtarea bavurilor unui obiect 
a s 
Debitare *) Bucá[i de utilizat, tăiate dintr'un material 
Detalonare Su-rafaja feței din spatele tăișului un*i unelte, 


după o anumită curbă 


Dinţare (tăiere 
de dinți) *) 


Suprafefe dinţate pe un obiect 


La strungul de detalonat si la mașini cu dispozi- 
tiv de detalonat 


La mașini de freza!, de moriezat, de tăiat dinţi, 
de rectificat 


Manual și la mașini (strung, mașină de burghiat, 
mașină de frezat filet, mașină de filetat), cu 
cuțit, pieptene de filet, freză, tarod, filieră 


Manual si la mașini (strung, maşină de găuri!, etc.) 


La mașini speciale 


Manual, cu abrazivi fixali pe un suport elastic 


La strung, la mașina de burghiat, etc. 


La strung, la mașina de burghiat, etc. 


Filetare *) Filet pe suprafeţe exterioare sau interi -are 

Găurire 4 Gaură, străpunsă sau înfundată 

Gravare *) Figuri, inscripții sau repere pe suprafala unui obiect 

Inflorare Impresiuni decorative pe anumite suprafețe (de ex. 
inele deschise, repetate, pe ghidajele mașinilor- 
unelte) 

Lamare Suprafaţă plans, perpendiculară pe axa unei găuri 

Lărgire Mărirea secțiunii transversale a unei găuri 

Lustruire Suprafaţă cu aspect lucios, fără a se impune res- 


pectarea anumitor dimensiuni 


Retezare *) 


Manual! si la mașini diverse, cu pânze abrazive, 
cu paste abrazive sau cu abrazivi în suspensie 


Detașarea unei piese sau a unui exces de mate- 
rial, prin tăiere transversală 


La mașini diverse 


Manual și la mașini diverse 


Şănţuire Şant sau renură, în direcţie longitudinală, trans- 
versală sau inclinată 

Tesire Suprafaţs inclinată în report cu două suprafețe, 
care inlocueste unghiul pe care-l formau aceste 
suprafețe 

Zencuire Gaură cilindrică, conică, etc. la extremilatea 

(adâncire) unei găuri față de care e coaxială, In special 
peniru şuruburi sau nituri cu cap înnecat 

Zimfare Suprafață cu șanțuri relativ puţin adânci, pentru a 


m 


se mări aderenţa 


Manual și la maşini diverse 


La strung, la maşina de burghiat, etc, 


Cu dispozitive speciale, cu unealtă adecvată 


*) Prelucrări cari se pot executa si prin alte procedee decât așchierea. 


609 


V. Prelucrări prin așchiere, grupate după rezultatul urmărit. 


i— n E 
/ JU" 


LT 1353100 


A) alezare; B) ascufire; C) canelare; D) centrulre; E) cojire; F) debavurare; G) debitare; H) detalonare; 1) dinfare; J) flle- 
tare; K) lamare; L) lărgire; M) retezare; N) șănțuire; O) teșire; P) zencuire; Q} zimjare; a) unealtă; b) obiect prelucrat; 
1) orientarea mișcării principale; 2) si 3) orientările mișcărilor secundare. 

Observații: Săgeţile negre indică orientările mișcărilor (cele continue, pentru unealtă, şi cele întrerupte, pentru oblec- 
tul prelucra!); săgețile albe indică apăsări exercitate manual asupre uneltei, 
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convecție şi radiaţie. De asemenea, caracteristice 
termice pot fi considerate temperaturile uneltei, 
aşchiei şi materialului supus prelucrării; prezintă 
importanţă, în special, temperatura părții active 
a tăișului uneltei, care condiţionează durata de 
folosință (v.) a uneltei, temperalura limită a tăi- 
sului (care nu poate fi depășită fără a distruge 
tăișul) depinzând de natura materiali lui din care 
e confecţionat. Datorită căldurii de așchiere trans- 
misă uneltei si frecării dintre unealtă și așchie, 
respectiv obiect, se produce uzura uneltei (tocirea 
tăişulu'). Folosirea lichidelor de răcire și de ungere 
la aşchiere coboară temperatura tăișului uneltei 
şi micșorează frecările, mărind prin aceasta durata 
de folosință a uneltei. 


Prelucrările prin așchiere se pot clasifica după 
calitatea suprafețelor obținute, după succesiunea 
în timp a fazelor unei operațiuni, după mijlocul 
de aşchiere folosit și după rezultatul urmărit. — 


După calitatea suprafețelor obținute, prelucrările 
prin așchiere pot fi de degroșare, când nu se 
impun condițiuni de calitate a suprafeței (prelu- 
crarea efectuându-se în general prin îndepărtarea 
celei mai mari părți sau a întregului adaus de 
prelucrare) și de netezire sau finifie, când se 
impune o anumită calitate a suprafeţei (prelu- 
crarea efectuându-se, în general, prin îndepărtarea 
de straturi relativ subțiri din adausul de prelu- 
crare). — După succesiunea în timp a fazelor unei 
operațiuni, prelucrările prin așchiere pot fi: de 
eboșare, adică prelucrarea sau prelucrările pre- 
liminare, şi de finisare, adică prelucrarea finală. — 
După mijlocul de așchiere folosit, se deosebesc 
prelucrările indicate în tabloul | si în fig. IV, iar 
după rezultatul urmărit prin așchiere, cele indi- 
cate în tabloul II si în fig. V. 

1, Aşchiere intensivă [cHz1080e pesanne; com- 
pensation intensive; starke Abflàchung; intense 
flattening; intensiv forgácsolás]: Aschiere carac- 
terizatá printr'un regim de lucru cu avans si adán- 
cime de așchiere (pătrundere) foarte mari si cu 
vitesá de aşchiere medie, maşina-unealtă fiind 
in general încărcată la valoarea nomina á a puterii 
ei. După felul prelucrării, aschierea intensivă poaie 
fi strunjire intensivă (v.), rabotare intensivă, etc. 
Metode!e de așchiere intensivă asigură un debit 
orar de așchii foarte mare şi netezimea suprafeţei 
prelucrate. 

2. ~ rapidă [ckopocTHoe pe3aHHe; com- 
pensation rapide; schnelle Abflăchung; rapid flat- 
tening; gyors forgácsolás]: Aşchiere caracterizată 
printr'un regim de lucru cu vitesă de așchiere 
foarte mare și cu avansuri și adâncimi de așchiere 
mici, maşina fiind, în general, încărcată la valoa- 
rea nominală a puterii ei. După felul prelucrării, 
ea poate fi strunjire rapidă (v.), rabotare rapidă, 
frezare rapidă, filetare rapidă, etc. Prin aplicarea 
metodelor de așchiere rapidă se realizează un 
debit orar de așchii foarte mare, reducându-se 
considerabil timpul de efectuare a operațiunilor de 
prelucrare a obiectelor. Metodele de așchiere rapi- 
gă se caracterizează în special prin unealta folosită. 


s. Ascultător cu audiție normală (caymaresnb 
C HOPMaJibHOH CJIBbIIDHMOCTb; auditeur d'audi- 
bilité normale; Hörer mit Normalhórbarkeit; lis- 
tener with normal audibility; normális hallhatóságü 
hallgató]. Telc.: Ascultător a cărui audiție cores- 
punde cu poziția de maxim a curbelor de 
distribuție cari se obțin examinând la diferite 
frecvențe calitățile de audiție ale unui număr 
mare de ascultători fără defecte evidente de 
audiție. 

4. Ascufimea rezonanței. V. Acuitatea rezo- 
nanfei. 

s. Asfalt lac. V. și sub Lac de asfalt. 

6. Ascuţire[rouenne, OTTAYHBAHHE; aiguisege; 
Schărfen; sharpening; élesités]. Metl.: Operafiu- 
nea de așchiere efectuată asupra unei unelte 
cu ajutorul unui abrazor (v. S.), pe polizor, mașină 
de ascuţit, etc., pentru a obţine tăişurile uneltei. 

7. Ascufire anodomecanică. Meftl.: Sin. Ascu- 
lire eieciromecanicá. V. sub Electroprelucrare. 

s. Asolament [ceBooGopor; assolement; Frucht- 
folge; crop rotation; vetésforgó]. Agr.: Ordinea 
periodică a culturilor pe o solă, impreună cu 
ansamblul de lucrări şi de îngrăşăminte cari asi- 
gură creșterea fertiității solului și sporirea recol- 
telor. Necesitatea asolamentului e datorită impo- 
sibil tăţii, de a cultiva mereu aceeaşi plantă pe o 
porțiune de sol, fără a se ajunge la sărăcirea 
acestuia. 

Adoptarea sistemului de asolament se face pe 
baza parlicularitáfilor biologice ale fiecărei plante, 
cum si a condițiunilor naturale și economice. 
Asifel, de exemplu, -după ce o porțiune de 
sol a fost cultivată cu o cerealá care sărăcește 
solul in substanțe azotate, trebue cultivată o le- 
guminoasă, care produce o îmbogăţire a solului 
în azot, etc. Prin introducerea ierburilur perene 
în asolament se reface structura solului și se mă- 
reşte considerabil fertilitatea acestuia. Asolamen- 
tul cu ierburi perene poate fi efectuat cu ier- 
buri de câmp sau cu plante furajere. 

Se folosesc și asolamente speciale (cu legume 
sau cu plante industriale), cum și asolamente 
mixte, de exemplu cu ierburi perene și cereale, 
cu ierburi perene si leguminoase, etc. 

9. Astatiniu [acrarunnă; astatinium; Astatin; 
astatin; asztatinium]. Chim,. Fiz; At; nr. at. 85. 
Element din coloana a șaptea a sistemului pe- 
riodic, ai cărui isotopi sunt toți radioactivi. Se 
cunosc următorii isotopi ai astalin'ului: astatiniul 207, 
care se desintegrează cu emisiune de particule œ, 
cu timpul de înjumătățire de 1,7 ore, obținut 
prin reacția nucleară Bi?09 (a, 6 n) A120%; asta- 
tiniul 209, care se desintegrează cu emisiune de 
particule æ, cu timpul de înjumătățire de 4,5 ore, 
obţinut prin reacția nucleară B20% (a, 4 n) At:0; 
astatiniul 210, care se desintegrează prin cap- 
tură K, cu timpul de înjumitățire de 8,3 ore, 
obținut prin reacția nucleară Bi??? (2, 3 n) A4210; 
astatiniul 211, care se desintegrează atât cu emi- 
siune de particule a (40%), cât şi prin captură K 
(60%), cu timpul de înjumătățire de 7,5 ore, ob- 
ținut prin reacția nucleară B2% (a, 2 n) A1211; asta- 
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tiniul 212, care se desintegrează cu emisiune de 
particule «, cu timpul de înjumătățire de 0,25 s, 
obținut prin reacția nucleară Bi20 (a, n) Ar; 
astatiniul 214, care se desintegrează cu emisiune 
da particule a, cuun timp de înjumătățire foarte 
scurt, obținut prin desintegrarea, cu emisiune de 
particule «, a franciului 218; astatiniul 215, care 
se desintegrează cu emisiune de particule œ, cu 
timpul de înjumătățire de cca 104 s, obţinut 
prin desintegrarea, cu emisiune de particule z, a 
franciului 219; astatiniul 216, care se desinte- 
greazá cu emisiune de particule «, cu timpul de 
înjumătățire de 3-1074 s, obținut prin desinte- 
grarea, cu emisiune de particule «, a franciului 220; 
astatiniul 217, care se desintegrează cu emisiune 
de particule a, cu fimpul de înjumătățire de 0,018 s, 
obținut prin desintegrarea, cu emisiune de par- 
ticule &, a franciului 221; astatiniul 218, care se 
desintegrează cu emisiune de particule d, obținut 
prin desintegrarea cu emisiune de electroni a 
radiului A. 

1. Asudare**, Metl.: Sin. Sudaţie (v. S.). 

2. Atac de osie [npuHBOJA oceii; altaque 
d'essieu; Achsenantrieb; axle drive; tengelyhajtás]. 
C. f.: Angrenajul de antrenare al osiilor motoare, 
respectiv al osiilor false, la automotoarele și lo- 
comotivele Diesel cu transmisiune stereomecanicá 
$i hidromecanică; E format dinir'un angrenaj conic 
montat pe osie, fiind legat de arborele schimbá- 
torului de vitesă printr'o articulație cardanică, 

s. Atenuare compusă. Telc. V, Atenuare com- 
pozită. 

4 ~ iterativă [10BTOpHafl NOCTOAHHaA 3a- 
Tyxanua; affaiblissement itératif; Kettendámpfung; 
iterative altenuation; csillapitási tényező]: Partea 
reală a exponentului iterativ de propagare al unui 
cuadripol pasiv terminat prin impedanțele sale 
iterative. 

s. Aterisare instrumentală [WuncTpy MeHTaJIb- 
Hoe npuseMJenHe; atterrissage instrumental; 
Instrumentallandung; instrumental landing; műszer- 
általi leszállás]. Nav. a.: Aterisare care se efectuează 
numai cu ajutorul unor instrumente speciale de 
bord si al unei stațiuni de radio, de emisiune- 
recepție. Aterisarea instrumentală e dirijată, în 
general, de pe sol, si se utilizează când nu e 
îndeplinită „minima atmosferică” pentru aterisarea 
cu vizibilitate. — Sin. Aterisare fără vizibilitate. 

e. Allas** [ar/Iac; atlas; Atlas; atlas; atlasz]. 
Arte gr.: Lucrare constituită din planșe, repre- 
zentând hărţi, figuri de animale, plante, minerale, 
tablouri, etc., legate în formă de carte. După con- 
ținutul planșelor,atlasul se numește: atlas cadastral, 
geografic, geologic, anatomic, zoologic, etc. 

1. Atmosferice, perturbații ~ [arvocdepnbre 
BO3MymenhuHa; perturbations atmosphériques; al- 
mosphărische Stórungen; atmospheric disturbances; 
légkórizavarok]. Telc.: Perturba[ii ale radiocomu- 
nica[illor, a căror origine e în atmosferă. Ele se 
datoresc, în principal, descărcărilor electrice din 
atmosferă, atât în imediata vecinătate, cât și la 
distanță. Primele se caracterizează prin pertur- 
baţii intermitente foarte intense, iar cele dela 
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distanță, prin perturbații permanente ale radio- 
legăturilor. Munţii, deșerturile si regiunile tropicale 
sunt principalele centre în cari se produc per- 
turbafii dela distanţă. 

Intensitatea perturbaţiilor scade când crește 
frecvența si variază cu ora solară. Impulsiile au 
mers aperiodic, sau periodic amortisat. Pertur- 
bafiile se reduc folosind receptoare cu bandă de 
trecere destul de strâmtă, circuite speciale cari 
reduc amplificarea când se aplică semnale im- 
pulsive, sau modulatia în frecvenţă; ultimul pro- 
cedeu se poate aplica numai în domeniul lungi- 
milor de undă metrice, unde perturbațiile atmo- 
sferice au un nivel foarte jos. 


s. Alom** [aTomM; atome; Atom; atom; atom]. 
Fiz.: Cea mai mică parte dintr'un element chimic 
care poate exista fie singură, fie în combinaţie 
cu particule asemănătoare ale aceluiași element 
sau ale altor elemente. 


». Audibilitate, prag de ~ [nopor cabiuuu- 
MOCTH; seuil d'audibilite; Hórschwelle; threshold 
of hearing; hallásküszób]. Acust.: Limita inferioară 
la care un sunet mai poate fi auzit, exprimată 
fie ca minimul amplitudinii oscilafiei de presiune 
într'o undă sonoră din gama frecvenfelor audi- 
bile, fie ca minimul intensității sunetului. În pri- 
mul caz se măsoară presiunea acustică, de exemplu 
în microbari, la urechea observatorului, iar în 
al doilea caz, intensitatea acustică a unei unde 
plane progresive, în punctul în care se găsește 
urechea ascultătorului (în câmpul acustic liber). 
Intensitatea se măsoară în P2/c pg (erg/s şi cm?), 
unde P e presiunea acustică, c e vitesa sunetului 
in aer și pọ e densitatea aerului. Minimul valorii 
audibile se exprimă în nivel de intensitate acustică, 
în decibeli, față de un nivel de referinţă. Nivelul 
zero de referință corespunde, în primul caz, pre- 
siunii acustice de 2: 1074 dyn/cm?, la 20° și pre- 
siunea atmosferică de 76 cm Hg, iar in al doilea 
caz, pulerii de 10716 W/cm?, 

Pragul de audibilitate depinde de frecvenţă. 

10. Audiofrecvenfá [3BykoBaa uacrora; audio- 
fréquence; Tonfrequenz; audiofrequency; hang- 
frekvencia]. Radio: Frecvența oscilaţiilor mecanice 
cari pot fi auzite de o ureche normală, cuprinsă 
aproximativ între 16 şi 20000 Hz. E frecvența 
oscilaţiilor componente ale semnalelor audio, 
dintr'o transmisiune telefonică sau radiofonică. 

11. Audiometru* [ay/1H0MeTp; audiomètre; Au- 
diometer; audiometer; audióméter]. Fiz.: Instru- 
ment pentru determinarea acuilá[ii auditive a 
persoanelor la diferite frecvențe audibile. Cuprinde, 
în general, un generator de audiofrecvenţă, un 
dispozitiv de atenuare si un receptor acustic. 
Generatorul de audiofrecvență comportă, de 
obiceiu, un tub electronic oscilator de audio- 
frecvență sau un montaj heterodiná, capabil să 
genereze oscilații pur sinusoidale, de frecvenţă 
teoretic reglabilă între limitele de 16 și 16 000 Hz. 

Dispozitivul de atenuare e un potențiometru 
cu cadran gradat în unităţi de nivel (neperi sau 
decibeli). Ca receptor acustic se folosește un 
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receptor special electromagnetic sau electro- 
static, ale cărui caracteristice trebue să fie practic 
independente de frecvenţa generală.— Acuitatea 
auditivă a unei persoane se determină aplicându-i 
receplorul la ureche și cerându-i să indice mo- 
mentul în care nu mai percepe un sunet deo 
anumită frecvenţă, operalorul atznuând în acest 
timp, progresiv, intensitatea sunetului, cu ajutorul 
potențiometrului. Indicafia potenf'ometrului în acel 
moment dá o măsură a acuilá[ii auditive a per- 
soanei. examinate. 

1. Aurului, isotopii ~ (H30TOnbl 3010ra 
isotopes de l'or; Goldisotope; gold isotopes; 
arany-izotópok]. Fiz.: Se cunosc următorii isctopi 
ai: aurului: aurul 191, care se desintegreazá prin 
captură K, cu timpul de înjumătățire mai mic 
decât o secundă, obținut prin reacţiile nucleare 
ir- 191 (4, 4n) Aull, Pł92 (d, 3n) Au!9!, cum și 
prin desintegrarea, prin captură K, a plalinei 191; 
aurul. 192, care se desintegreazá prin cap- 
tură K, cu timpul de înjumătățire de 4,7 ore, 
obiinut prin reacțiile nucleare Iri?! (z, 3n) Au!92, 
P1192 (d, 2n) Aul!%; aurul 193, care se desinte- 
grează prin captură K, cu timpul de înjumătă- 
lire. de 15,8 ore, obținut prin reacțiile nucleare 
|r91 (a, 2n). Aul, PH34 (d, 3n) Au93, cum și 
prin. desintegrarea prin capturá K, a platinei 193; 
aurul 194, care se desintegreezá prin cap- 
tură K, cu timpul de înjumătățire de 39,5 ore, 
obţinut prin reacțiile nucleare |r!99 (z, 3n) Au'9i, 
Ptit4 (d, 2n) Au!94, P1194 (p, n) Aul?4; aurul 195, 
care se desintegrează prin captură K, cu timpul de 
înjumătățire de 185 de zile, obținut! prin reacțiile 
nucleare |:1% (a, 2n) Ault5, PH% (d, 2n) Ault5, 
P1195 (p, n) Aul; aurul 196, care se desintegrează 
cu emisiune de electroni, cu timpul de înjumă- 
tățire de 14 ore, obținut prin reacția nucleară 
Au 97 (n, 2n) Aul; auru! 197, care e isotopul 
natural al aurului (se cunoaște si un isomer radio- 
activ al auru'ui 197, care se desintegreazá cu 
timpul de înjumătățire de 7,5 s); aurul 198, care se 
desintegreazá cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 2,69 zile, obținut prin reacțiile 
nucleare Aul? (n, y) Aul%, Au!97 (d, p) Aul?8, 
Hg38 (n, p) Au!98, P1193 (p, n) Aus; aurul 199, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 3,3 zile, obținut prin 
reacțiile nucleare P1198 (d, n) Au!89, Hg!% (n, p) Au!98, 

2. Austenită „îngheţată”. Metl.: Sin. Austenità 
rezidualá. 

s. ^^ reziduală [ocrarounblii aycTeHHT; 
austénite résiduelle; Residualaustenit; residuary 
austenite; maradék- ausztenit]: Austenită netrans- 
formată, care se menține, împreună cu martensita, 
inir'un oțel care a fost cálit cu vitasă de răcire supe- 
rioară viteselor critice. Stabilitatea austenitei în 
aceste condi[ uni se datorește tensiunilor de com- 
presiune cari ac|ioneezá asupra ei si cari se for- 
mează în oțel, datorită măririi de volum care insc- 
legte formarea martensitei. Cantitatea de austenită 
reziduală creşte cu temperatura de încălzire pentru 
călire si cu conţinutul în carbon al oţelului. Vitesa 
mare de călire în domeniul de temperatură cuprins 


între punctele M, și M, (de început, respectiv 


de sfârșit al transformării martensitice) provoacă 
stabilitatea austenitei; după ce temperalura a 
coborit sub punctul M, vitesa mare de cálire 


provoacă micșorarea cantitá[ii de austenitá rezi- 
duală. Deci, un oțel călit în medii de cálire cu 
o mică putere de răcire (apă caldă, uleiu, petrol, 
plumb topit, etc.) va conține mai multă austenitá 
reziduală decât un oțel călit în apă rece. 

Transformarea martensilicá a austenitei reziduale 
se realizează prin răcire joasă (v.) sau — parţial — 
prin prelucrarea, prin deformare la rece, a ofe- 
lului cát. 

4. Austenilizare [aycTeHHTH3aHMHs; austéni- 
lisation; Austenitisieren; austenHising; auszteniti- 
zálás]. Metl.: Procesul de formare a austenitei, 
prin încălzirea unui aliaj feros la temperaturi din 
interiorul zonei de transformare (v.) sau deasupra 
ei, în domeniul austenitic. 


s. Autocălire [CaMC3aK3JIHBaHHe; auto-trem- 
page; Selbsthărtung; self-hardening; ónedzés]. 
Metl.: Cálire a unor oțeluri bogat aliate, care se 
obține prin încălzire deasupra punctului de trans- 
formare Aca și răcire în aer liber. Datorită 
anumitor elemente de aliere, cum sunt nichelul, 
siliciul, aluminiul, cromul, manganul, molibdenul, 
vanadiul, wolframul, titanul, zirconiul, etc., cari 
deplasează spre dreapta, față de axele de coordo- 
nate, curbele de transformare isotermică a austa- 
nitei (v. sub Transformare isotermică a austenitei), 
— şi deci măresc perioada de incubație — 
vitesa de călire critică e micșorată; deci, pentru 
a obţine martensita la ofelurile bogat aliate (de 
ex. la oţelul rapid), nu mai e necesară răcirea 
în medii cu putere ce răcire mare (apă, uleiu, 
aer comprimat), răcirea in aer Iber asigurând 
vitesa de răcire necesară. , 

s. Aufodemarare: Sin. Demarare  asincroná 
(a unui motor sincron). 

7. Autoexcitaţie [caMoBo36y;K/IeHHe; auto- 
excitation; Selbsterregung; self-excitation; ónger- 
jesztés]. Fiz.: Excitaţie spontană a unui sistem fizic, 
adică fără aport de energie de excitație. din 
afara lui. 

s. Automat [aBromaruueckuă; automatique; 
automatisch; automatic; automatikus, ónmükód6]. 
Tehn.: Calitatea unui sistem fizic de a efectua, 
după declanșare, o anumită operaţiune, fără altă 
intervenție din exterior. 

v. Automat” [a&TOMaT; autcmate; Automat; 
automate; automatikus, ónmükód6]. Tehn.: Aparat 
care, după declanșare, efectuează o anumită 
operațiune, fără vreo altă intervenţie din exterior 
(în special férá intervenția omului). Rolul auto- 
matului ccnsistă în îmbunătățirea condi[iunilor 
de folosire şi de comandă a unui sistem tehnic, 
respecliv de dirijare a operațiunii considerate. 

„Falsele automate“ permit realizarea unei anu- 
mite operaţiuni, însă folosirea lor e cerută de 
însuși prozesul tehnologic respectiv, intervenția 
omului nefiind eficace din cauza imperfecțiunii 
felului de a acționa al omului, Un fals automate, 


de exemplu, sistemul de distribuție a combusti- 
bilului la motoarele cu ardere internă, cu aju- 
torul arborelui cu came. 

1, Automat, sistem ^ [aBromaruaeckaa 
cucrema; système automatique; automatisches 
System; control system; automatikus rendszer]. 
Tehn. Sistem tehnic format dintr'un automat si 
din instalația pe care acesta o serveşte. După 
rolul și după modul de realizare a comenzii, se 
deosebesc două categorii de sisteme automate: 
cele în circuit deschis, adică sisteme de comandă 
automată, și cele în circuit închis, din cari fac 
parte sistemele servo (adică sistemele automate 
propriu zise) și sistemele de reglare. 

Sistemele automate permit să se realizeze re- 
laţii de interdependenţă între două sau mai multe 
mărimi fizice variabile, între cari altfel nu ar exista 
relaţii de legătură. Fie x (t) mărimea de intrare 
în automat, sub acțiunea căreia lucrează automatul, 
și 8 (t) mărimea de ieșre, funcţiune de timp. 
În sistemul automat sau de urmărire, se reali- 
zeazá o anumită relație în care mărimea de 
ieșire 8 (t) reproduce fidel variațiile mărimii 
de intrare & (t). — Sistemele automate în circuit 
deschis acționează în sensul ca mărimea de ieșire 
8 (t) să urmărească variațiile mărimii de intrare « 
(t), fără a controla dacă această urmărire a fost 
sau nu îndeplinită.Deoarece sistemul nu constată 
dacă s'au îndeplinit comenzile, sunt posibile funcfio- 
nări eronate, când diferitele sale organe (datorită 
uzurii sau defactării) nu- și mai păstrează caracteris- 
ticele inițiale. — Sistemele automate în circuit în- 
chis acționează astfel, încât mărimea de ieșire B (£) 
urmărește variațiile mărimii de intrare « (t), con- 
tro'ând în mod continuu dacă această urmărire e 
îndeplinită. Deci, sistemele automate în circuit 
închis nu sunt comandate direct de mărimea de 
intrare « (t), ca în cazul sistemelor in circuit des- 
chis, ci de o abatere care se obține prin com- 
parajia neîntreruptă dintre mărimea de intrare « (t) 
şi cea de ieșire 8 (t), ceea ce permite să se con- 
troleze dacă mărimea de ieșire a atins valorile 
ei de consemn. Abaterea sistemului automat e (t), 
numită şi abatere activă (sau și ,eroare"), poate 
fi diferența algebrică 

s (t)= 2 (t)—} (t) 
dintre mărimea de intrare și cea de ieșire (eventual 
înmulțită cu o constantă), iar sistemul automat acţio- 
nează în urma comenzii date de această abatere, în 
sensul de reducere a ei; în momentul în care abate- 
rea activă a scăzut la zero sau a atins valoarea de con- 
semn, acțiunea sistemului aulomatiincetează. Uneori, 
abaterea activă hotăritoare pentru functionarea 
sistemului automat e constituită nu numai în func- 
țiune de mărimile de intrare si de ieșire, în care 
caz se utilizează și termenii interval al sistemului 
automat sau interval activ (v. și sub Reglare, unde 
se arată deosebirea analoagă dintre abaterea 
reglantá și intervalul reglant). — 

Sistemul servo, adică sistemul automat propriu 
zis, pune în joc fenomene fizice (mecanice, elec- 
trice, etc.) cari, datorită variațiilor intervalului activ, 
determină o acțiune depinzând de diferențele de 
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aceeași natură, produse de sistemul fizic .consi- 
derat. -Legea de acțonare, în funcțiune de pri- 
mele mărimi (mărimile de intrare), trebue să fie 
dată dinainte și realizată cu precizia cerută. — 
Sistemele de reglare (v. Reglare) sunt un caz 
particular de sisteme automate în circuit închis, 
la cari mărimea de intrare a (t) are o valoare 
constantă (sisteme de reglare cu consemn la va- 
loare fixă) sau e variabilă în timp după un pro- 
gram prestabilit (sisteme de reglare cu consemn 
programat), dar nu poate avea orice valoare, ca 
la sistemele servo, 

Un sistem automat se caracterizează prin urmă- 
toarele elemente: sensibilitatea (v. Reglare auto- 
mată), definită prin raportul e= Aa/a, în care Ax e 
intervalul minim cu care trebue să varieze mări- 
mea de intrare a (t), pentru ca sistemul să se 
amorseze; rapiditatea sau capacitatea sistemului 
automat de a face ca mărimea de ieșire să urmă- 
rească cu întârziere cât mai scurtă variațiile mărimii 
de intrare; stabilitatea (v. si sub Stabilitate), ca- 
racterizatá prin faptul cá oscilațiile mărimii de 
ieșire nu au amplitudini crescătoare sau egale, 
ci se amorliseazá în timp foarte scurt. 

Modul de funcționare a unui sistem automat 
se poate studia considerând două servicii: unul 
staționar (static), adică pentru starea de echilibru, 
şi unul transitoriu sau dinamic, adică din momen- 
tul în care mărimea 
de intrare a suferit 
o variație, până A 
când sistemul a in- 
trat în starea sta- 
ționară următoare. 
Studiul static al 7 
sistemului auto- 2 
mat comportá cu- 
noașterea ecuații- 
lor de echilibru ale 
sistemului, iar stu- 
diul dinamic, legea 
de variaţie întimpa t 
mărimii de intrare. 

Mărimea de in- 

trare poate varia b 

oricum în timp, Mărimea în intrare, în funcțiune 
însă în studiul com- de timp. 

portárii sistemului a) funcțiune în treaptă; b) funcțiune 
se consideră unul sinusoldală, y 
dintre următoarele AA ET 
două cazuri caracteristice (pe baza cărora 
se pot studia celelalte cazuri): mărimea de in- 
trare « (t) depinde de timp după funcțiunea în 
treaptă (v. fig. a), definită prin condiţiunile 
a (t)=0 la t<0 si a(t)=A la t>0; mărimea de 
intrare e funcţiune armonică de timp (v. fig. b), 
definită prin condițiunea a (t) = A sin w tla tz-0. — 
Funcțiunea în treaptă se poate desvolta, cum ur- 
mează, în integrală Fourier: 


—iot 


e 
pe 
în care simbolul săgeţii cu buclă de sub semnu 


a ft], 
ett) 


alt) 
x(t) 


zmer% wa 


dw pentru t>0, 
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integrală indică ocolirea valorii w=0, A e ampli- 
tudinea funcțiunii, w sunt pulsaţiile în cari se descom- 
pune fuc[iunea, j— V =f, iar e e baza logaritmilor 
neperieni. 

1, Automat, sistem ^in circuit deschis[aBroma- 
THYECKAA cHCTeMa B Pa3OMKHyTOIii HenK; un 
système automatique en circuit ouvert; automati- 
sches System in offenem Kreis; control system in 
open circuit; automatikus-rendszer nyilt körben]: 
Sistem automat (v.) la care variațiile mărimii de 
ieşire B(t) urmăresc variațiile mărimii de in- 
trare a (t), fără ca el să controleze dacă această 
urmărire a fost îndeplinită. Se folosește când nu 
se cer condițiuni speciale de precizie. 

Un sistem automat în circuit deschis e format 
din instalația pe care o deserveşte și din urmă- 
toarele organe (v. fig. 1): un sezisor sau organ 


|, Schema funcţională a unui sistem automat în circuit deschis. 

A) automat; A+ B) sislem automat; f) organ de măsură a 

mărimii de intrare; 2) organ de acţionare; 3) organ de exe- 

cuție; 4) sursă exterioară de energie, pentru amplificare; 
5) sarcină, 


de măsură, care măsoară mărimea de intrare a (t) 
şi o convertește sau o transformă într'o mărime 2 (t); 
un organ de acţionare, care, sub efectul mări- 
mii 3 (t), realizează o mărime y(t), aptă de a 
comanda un organ de execuţie, care realizează 
mărimea de ieșire f (t). Automatul în circuit des- 
chis, format din organele de măsură și acţio- 
nare, se racordează într'un singur punct la in- 
stalația automatizată. 

Organul de acţionare are rolul de a realiza o 
mărime de valoare relativ mare, necesară pentru 
a exercita comanda asupra organului de execuţie; 
acest organ se numește și organ de amplificare, 
dacă amplifică (linear sau nelinear) mărimea trans- 
misă organului de execuţie. Organul de execuţie 
e format din instalația în care seefectuează pro- 
cesul tehnic, respectiv se realizează mărimea de 
ieşire 8 (t). Pentru realizarea mărimii de ieşire B (t), 
de cele mai multe ori nu e suficientă energia 
primită dela organele precedente — și e nece- 
sar ca organul de execuţie să aibă un aport suple- 
mentar de energie, dela o sursă exterioară. 

Un exemplu de sistem automat în circuit des- 
chis e sistemul de aprindere automată a lămpilor 
de iluminat public, în funcțiune de iluminarea 
exterioară (v. fig. II), folosind o celulă fotoelec- 
fricá, pentru măsurarea acestei iluminări. Dacă 
iluminarea exterioară e mare, tensiunea electro- 
motoare dată de celulă e înaltă — și deci ten- 
siunea dela ieşirea amplificatorului celulei va fi de 
asemenea înaltă, și se excită ambele releuri (1R) 


și (2R); la scăderea iluminării, tensiunea electro- 
motoare generată de celulă scade — și releurile 
se desexcită pe rând, deschid contactele și de- 
termină aprinderea uneia sau a alteia dintre 
lămpi, ceea ce condiţionează un flux luminos mai 


2 | b | c 


II. Sistem automat de aprindere a iluminatului public, 
a) organ de măsură; b) organ de acţionare; c) organ de exe- 
cufie; 1) celulă fotoelecirică; 2) amplificator; 3) releu (des- 

excitat); 4) lampă pentru iluminat public; 5) reţea. 


mare sau mai mic, dat de lămpile cu incandescenţă. 
Sistemul creează deci o relaţie de interdepen- 
dență între mărimea de intrare « (t): iluminarea 
exterioară, și mărimea de ieșire 8 (t): fluxul luminos 
produs de becuri, astfel cá 8 (t) - & « (t), unde k 
e o constantă. Se observă cá se poate ca relaţia 
de interdependenţă să nu fie respectată în cazul 
uzurii lămpilor, a celulei, a amplificatorului, sau 
din cauza variațiilor tensiunii rețelei, 


Un alt exemplu e sistemul automat reprezentat 
in fig. III, format din următoarele părţi: o roată 


Ill, Schema unui sistem automat în circuit deschis, 
1) roată de mână; 2) organ de amplificare si acţionare; 3) or- 
gan de execuție sau motor; 4) sursă exterioară de energie, 
pentru amplificare; 5) sarcină, 


de mână, care dă mărimea de intrare a (t); un 
organ de amplificare și acţionare, care primește 
energie dela o sursă exterioară; un organ de exe- 
cuție sau un molor, care rotește sarcina cu 
unghiul dorit. 

1. ^v, sistem ~ în circuit închis [aBroMaTH- 
YecKaA cHcTeMa B 3aMKHyTOH enn; système 
automatique en circuit fermé; automatisches System 
mit geschlossenem Kreis; control system in 
closed circuit; automatikus rendszer zárt körben]: 
Sistem automat la care variațiile mărimii de ie- 
sire 8 (t) urmăresc variațiile mărimii de intrare « (t), 
sistemulcontrolánd dacă urmărirea a fost indeplinită. 


Sistemele automate acționează, în general, în sen- 
sul ca abaterea sau „eroarea“ 
e (t) 2a (0— (t), 

adică diferența dintre mărimea de intrare si cea 
de ieșire (ultima înmulțită eventual și cu o cons- 
tantă), respectiv intervalul activ, să scadă la zero. 

Un sistem automat în circuit închis, numit și 
sistem servo, cuprinde instalația pe care o de- 
servește si următoarele organe (v. fig. 1): un or- 


|. Sistem automat în circuit închis. 
A) automat; B) obieciul automatizării; A-}-B) sistem automat; 
1) organ de măsură a mărimii de intrare; 2) organ de măsură 
a mărimii de ieşire; 3) organ de comparare; 4) organ de 
amplificare si acţionare; 5) organ de execuţie; 6) sursă ex- 
terioară de energie, pentru amplificare; 7) sarcină. 


gan de măsură a mărimii de intrare x (t); un organ 
de măsură a mărimii de ieşire 8 (t); un organ 
de comparare, care face diferenja s (t) dintre 
rezultatele măsurii mărimilor de intrare si ieșire; 
un organ de amplificare și acţionare; un organ de 
execuție. Automatul în circuit închis, spre deose- 
bire de cel în circuit deschis, se racordează la 
instalația automatizatá in cel puțin două puncte, 
unul la ieșirea instalaţiei si celălalt la locul unde 
trebue să se exercite acțiunea; dacă unui sistem 
servo i se suprimă legătura de confirmare a co- 
menzii, numită şi legătură inversă, se obține un 
sistem automat în circuit deschis sau o comandă 
automată, 

Organele de comandă, împreună cu cele de 
control, formează un circuit închis, care carac- 
ferizeazá toate aceste sisteme automate, Or- 
ganul de comparare realizează o mărime pro- 
porțională cu diferența dintre mărimile de intrare 
şi de ieşire (abaterea activă); mai general, el 
realizează intervalul activ. Organul de amplificare 
și acţionare, cum si organul de execuţie, sunt 
amorsale prin mărimea intervalului activ, sezisal 
de organul de comparare, Deci mărimea de ie- 
sire 8 (t) poate influența condi[iunile de serviciu 
ale instalaţiei automatizate, astfel încât intervalul 
activ să se reducă la zero. 

Pentru a reduce oscilaţiile în perioada de re- 
stabilire și pentru a realiza stabilitatea sistemului, 
unele sisteme automate sunt înzestrate cu sisteme 
de amortisare, la cari comanda se efectuează dela 
organul de comparare spre ieșire, iar confirmarea 
comenzii se face în sens invers, 

Exemple de sisteme automate în circuit închis: 

Sistemul servo simplu din fig. II, considerat cu 
organe cari lucrează linear, la care mărimea de 
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intrare x (t) e dată de poziția unei manivele. 
Abaterea e (t), realizată de organul de compa- 
rare (2), devine mărimea y (t) la ieşirea din or- 


, M. Sistem automat simplu in circuit închis. 
1) manivelă; 2) organ de comparare; 3) organ de acţionare 
4) organ de execuli=; 5) sursă exterioară de en:rgie, pentru 
amplificare; 6) sarcină, 


ganu! de acționare-amplificare (3); mărimea de 
ieșire 8 (t), realizată de organul de execuție (4), 
ajunge si la organul de comparare (2), prinir'o 
readucere. 

Sistemul servo pentru comanda turelei unui 
tun (v. fig. III), la care poziția manivelei (1) in- 


Ill. Sistem automat pentru comanda poziției unei turele, 
1) manivelă; 2) organ de comparare; 3) organ de acţionare; 
4) organ de execu[i» sau motor; 5) turelă; 6) sursă exterioară 
` de energie, pentru amplificare; 7) legătură inversă. 


dică poziția pe care trebue să o ocupe turela. 
Organul de comparare (2) realizează diferenţa e (t) 
dintre mărimea de intrare a (t), care e o rotaţie 
a axului manivelei, și mărimea de ieșire B (t), 
transmisă prin legătura inversă (7), iar această 
abatere s (t) influenţează organul de acţionare (3); 
organul de executie (4) acţionează corespunzător 
asupra turelei (5), printr'un sistem de transmisiune 
cu roți dințate. Acest sistem automat nu mai ac- 
ționează dacă abaterea e nulă, condi[iune care 
e îndeplinită când poziţiile turelei și manivelei 
corespund una alteia. 
Sistemul servo pentru o maşină de copiai 
(v. fig. IV) e format dintr'un suport (10), deplasat 
manual sau de un motor, pe care se fixează mo- 
delul (11) si obiectul de prelucrat (12). Organul 
de măsură (1) urmăreşte modelul (11) şi, prin 
pârghia (2), transmite mărimea de intrare a (t) 
organului de compsrare (3), care e format dintr'un 
scripete mobil; organul de comparare realizează 
diferența dintre mărimea de intrare a (t), dată 
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de pârghia (2), şi mărimea de ieşire B (t), dată 
de poziția braţului (6') al organului de execuție. 
Motorul (5) e pus în mișcare prin organul de 
acţionare şi amplificare (4), care e comandat de 


IV, Sistem aulomat pentru o mașină de copiat. 
1) organ ce măsură; 2) pârghia organului de măsură; 3) or- 
gan de ccmparere; 4) organ de acţionare si amplificare; 
5) servomoicr; 6) crgen de execuție; 6') párghia organului 
de execuţie; 7) frezá; 8) mişcarea frezel; 9) mişcarea orga- 
nului de execuţie; 10) suport; 11) model; 12) obiectul de 
prelucrat, 


mărimea abaterii în tensiune, corespunzătoare 
poziției potențiometrului diferenţial. În funcţiune de 
rotația servomotorului (5) prin intermediul tijei (6) se 
stabilește poziţia frezei (7), astfel încât tăișul 
frezei să ocupe în orice moment aceeași poziție 
ca și vârful organului de măsură (1), pentru ca 
să se poată copia modelul considerat. 

1. Automatizare [aBromarn3anua; automati- 
sation; Automatisierung; automatizalion; automati- 
zá.ás]. Tehn.: Echiparea cu automate, pentru efec- 
tuarea automată a unei operațiuni saua unui complex 
de operațiuni tehnice. Cele mai importante sisteme 
de automatizare sunt cele pentru reglarea auto- 
mată (v.), comandă automată, comandă la di- 
stanță și telecomandă (v), semnalizare si tele- 
semnalizare (v), semnalare, protecţiune, control, 
blocare, etc. 

Prin reglarea automată și comanda automată se 
urmărește realizarea sau menţinerea valorilor de 
consemn ale anumitor mărimi ale unui sistem 
tehnic. Prin semnalizare automată se comunică 
automat anumite semnale frecvente, iar prin 
semnalare automată (care poate fi preventivă sau 
de defec[iune) se indică automatapariția unor con- 
difiun? noi de serviciu. Prin protectiunea automată 
se evită depăşirea limitelor de consemn ale unei 
anumite mărimi a unui sistem tehnic (de ex. a 
temperaturii), modificând automat re g'mul de ser- 
viciu. Prin controlul automat se supraveghează 
automat și continuu un anumit proces tehnic, de 
exemplu procesul tehnologic dintr'o irstalaţie. 
Prin blocarea automată se ímpiedecá automat 
efectuarea unor operațiuni incorecte, cari s'ar 


produce din neglijență sau prin defectarea re- 
glării; etc. — ; 

Automatizarea e introdusă in principal în cen- 
trale de energie, în industriile carbonierá şi 
petrolieră, în industria chimică, în industria ușoară, 
în uzine metalurgice, în fabrici constructoare de 
mașini, în transporturile feroviare, etc. 


Automatizarea prezintă numeroase avantaje: 
mărirea capacității de producţie, a randamentului 
și a vieţii (duratei) medii a utilajului sau a instalați- 
ilor, reducerea consumului de energie, de com- 
bustibil și de materiale, diminuarea pierderilor, 
reducerea investițiilor prin folosirea unor încăperi 
mai mici, îmbunătăţirea calității produselor obţi- 
nute, mărirea preciziei si siguranței de funclio- 
nare a utilajului sau a instalaţiilor, mărirea securi- 
țăjii personalului sau a persoanelor deservite, 
reducerea duratei comenzilor de acţionare a ma- 
șinilor şi a duratei lor de pornire sau de oprire, 
scurtarea ciclurilor de fabricaţie, reducerea per- 
sonalului necesar, îmbunătăţirea condifiunilor de 
muncă și schimbarea caracterului muncii prestate 
(deoarece automatizarea reclamă o înaltă calificare 
tehnică pentru operaţiunile de producţie, montare, 
reglare şi deservire a instalațiilor). 


Introducerea. automatizării reclamă investiții 
suplementare, cari în majoritatea cazurilor sunt 
amortisabile relativ repede (in 5 până la 8 ani în 
centralele termoelectrice și hidroelectrice), prin 
importante economii anuale și prin reducerea 
volumului clădirilor (aferente instalaţiei industriale 
și locuinţelor personalului). — 


În centralele hidroelectrice, automatizarea se 
poate realiza la instalaţiile hidrotehnice, la gru- 
purile hidroelectrice si la instalaţiile interne ale 
centralei. — La instalaţiile construcțiilor hidroteh- 
nice se automatizează vanele operative, celelalte 
urmând să fie acționate local. Vanele operative 
ale barajelor sunt înzestrate cu comandă la di- 
stanță, cum și cu semnalare de control a pozi- 
ției vanelor şi a nivelului apei în lac; vanele ne- 
operative ale barajelor sunt acţionate, fie dela un 
post comun de comandă, fie local. Vanele insta- 
laţiei de captare sunt acţionate local, însă, dacă 
există pericolul de inundare a clădirii centralei, 
din cauza ruperii conductelor forțate, aceste vane 
sunt înzestrate cu mecanisme de închidere auto- 
mată (de ex. la ruperea conductelor), pentru a 
opri admisiunea apei în conductă. Vanele din 
casa vanelor conductelor forțate, cum si cele din 
castelul de pš, sunt înzestrate cu mecanisme de 
închidere automată, cari acționează când se ava- 
riază conducta sau se detectează sistemul de re- 
glare a turbinelor. Vanele montate în amonte de 
turbină sunt înzestrate cu comandă la distanţă si 
cu semnalare, si sunt incluse în sistemul de co- 
mandă a pornirii şi opririi turbinelor. Celelalte 
vane, neoperative, cum sunt cele de fund, de 
spălare, de îndepărtare a gheței mărunte, etc. 
nu sunt aulomalizale. — La grupurile hidroelec- 
trice se aulomatizeazá comanda ce pornire seu 
de oprire a acestora (care e inițiată printr'o sin- 


gură impulsie de comandă), instalaţiile de ungere, 
de răcire şi de aer comprimat, sincronizarea 
' generatoarelor electrice, controlul funcţionării in- 
stalafiei, etc. — In camera de comandă, pentru ex- 
ploatarea rațională a amenajerii hidroenergetice, 
sunt montate instrumente de măsură și aparate de 
semnalare a nivelului apei din lac, a poziţiei 
vanelor operative. În plus, se prevăd protec- 
liunea pentru prevenirea ruperii conduclelor for- 
fate, controlul infundárii grătarelor și semnalarea 
apariţiei ghefei de fund. — 

n centralele termoelectrice cu motoare cu 
ardere internă, automatizarea se poate realiza la 
grupurile termoelectrice (la cari motorul de antre- 
nare e aproape excluziv un motor Diesel) si la insta- 
lajiile electrice. — La grupurile termoelectrice se 
automatizează comanda de pornire și de oprire a 
motorului termic (care e inițiată printr'o singură 
impulsie de comandă), instalația de ungere (la 
palier=), aducerea combustibilului la pompa de 
injecție, admisiunea în cilindrii motorului a aerului 
comprimat pentru demararea acestuia și întreru- 
perea admisiunii după ce motorul a atins jumătate 
din turalia nominală, întreruperea alimentării in- 
jectoarelor cu combustibil (pentru oprirea moto- 
rului), decuplarea și oprirea agregatului în cazul 
supraîncălzirii periodice a palierelor sau a per- 
turbării regimu ui de ungere, semnalarea nivelului 
anormal al uleiului în carter, semnalarea tempe- 
raturilor apei de răcire și a uleiului de ungere, 
cuplarea si decuplarea turnurilor de răcire (când 
temperatura apei de răcire depășește 40°, respec- 
tiv scade sub 40^), scurgerea apei de răcire din 
capacele cilindrilor, reglarea sarcinii grupului si 
a tensiunii generatorului, etc. În general, motorul 
e echipat cu regulator centrifug, iar generatorul, 
cu regulator de tensiune. — La instalațiile elec- 
trice se automatizează sincron zarea generatoa- 
relor, comanda la distanță a echipamentului 
electric, etc. — 

În centralele termoelectrice cu abur, automa- 
lizarea se poate realiza la instalația de căldări 
de abur, la grupurile termolecirice (de obiceiu 
turbogeneratoare), la serviciile auxiliare și la instala- 
[iile electrice. — La sala căldărilor de abur se 
aulomatizeazá prepararea cărbunelui pulverizat, 
reglarea arderii si a tirajului, reglarea alimentării 
cu apă a căldărilor de abur, reglarea tempera- 
turii şi a presiunii aburului, comanda la distanță 
a valvelor de abur şi de apă, controlul și 
semnalarea operațiunilor tehnologice (v. Re- 
glarea căldării de abur). — La grupurile turbo- 
genera'oare se aulomalizeazá reglarea iurației 
si a puterii turbinelor cu abur (v. Reglarea turbinei 
cu abur), comanda pompelor de uleiu si de con- 
densat, reglarea tensiunii generatoarelor, etc. — 
La serviciile auxiliare se automatizează comanda 
pompelor de apă de alimentare, controlul cali- 
tativ al aburului și al apei de alimentare a căldării 
de abur, controlul instalaţiilor de reducere și al 
preincálzitoarelor de înaltă presiune, etc. — La 
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cajele, comanda la distanjá a echipamentului 
electric, etc. — 

În industria carbonierá, automatizarea se poate 
realiza la operațiunile din mină si la transportul 
suprateran (numit „la zi"), prin sisteme de sem- 
nalare, centralizare și blocare. — În unele mine 
de cărbuni e introdus sistemul de dispecer, prin 
care se conduce, se semnalează și se contro- 
lează toate operațiunile din mină. Semnalarea 
permite supravegherea continuă a funcţionării 
agredatelor principale ale minei, a circulaţiei 
vagoanelor goale și încărcate, a nivelului apei 
în basine, a funcționării sau opririi combinelor, 
havezelor, maşinilor de extracţie, transportoare- 
lor, etc. — La suprafață se automatizează uneori 
transportul cărbunelui si al sterilului, cum si încăr- 
carea cărbunelui în vagoanele de cale ferată. — 

n industria petrolieră, automatizarea se poate 
realiza la procesele de prelucrare a țițeiului, cum 
și la procesele de explorare, forare și de extracţie 
a țițeiului sau a gazelor. — 

În industria chimică, automatizarea se realizează 
în special la procesele tehnologice cari sunt 
vătămătoare și periculoase pentru sănătatea per- 
sonalului. De exemplu, în unele fabrici chimice 
e aulomatizat controlul presiunii, al temperaturii, 
al debitului, etc. (de ex. la fabricarea azotului sau 
a cauciucului), iar în altele e automatizat procesul 
de producție (de ex. la fabricarea acidului clor- 
hidric sintetic, a anilinei, a îngrășămintelor mi- 
nerale, a acizilor sulturic și azotic, a amoniacului, 
a sodei calcinate și electrolitice, etc.). — 

În industria ușoară, automatizarea se poate rea- 
liza la utilajul sau la instalaţiile din diferite ramuri 
industriale, de exemplu în industria pielăriei, 
in cea textilă, etc., pentru producerea bunurilor 
de larg consum. — 

În industria metalurgică, automatizarea se poate 
realiza la anumite procese tehnologice de producție, 
la cuptoarele înslte, la cuptoare e Siemens-Martin 
sau la laminoare, cum și la transportul cocsului sau 
al minsreului, etc. — 

In fabricile constructoare de mașini, automati- 
zarea se realizează în special în procesele tehno- 
logice din atelierele de prelucrare. În unele ate- 
liere se introduc linii automate de prelucrare a 
pieselor cari reclamă multă manoperă, cum sunt 
blocul-cilindru și carcasa cutiei de vitese a auto- 
mobilelor, culasa motorului de tractor, carcasele 
motoarelor electrice, eic.; în alte ateliere se auto- 
malizează procesele termice (de ex. în cuptoarele 
de tratamente termice), operaţiunile de ștanţare 
la rece, fabricarea pieselor de mase plastice și 
ceramice, etc. De asemenea, se poate automaliza 
controlul pieselor, în și după prelucrare, cum 
si sorlarea pieselor pe dimensiuni. — 

În transportul pe calea ferată, automatizarea 
se poate realiza în staţii centralizate, prin intro- 
ducerea unui sistem centralizat de comandă a 
macazurilor și a semnalelor, sau la frânarea trenu- 
rilor. — În staţiile centralizate se folosește un 


instalaţiile electrice se automat zează sincronizarea | post central de comandă, pentru executarea și 
generatoarelor, protecțiunea, semnalarea si blo- | asigurarea parcursului în staţie. Uneori se folosesc 
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instalații de comandă centralizată a macazurilor 
pentru un întreg sector de linii, care permite ca, 
dela un post central de dispecer, să se efectueze 
comanda macazurilor dintr'o staţie situată la mare 
distanţă; în triajele mari, pentru reducerea timpilor 
morți în cursul manevrelor, comenzile dela postul 
central de dispecer sunt transmise direct radio- 
electric în cabina locomotivei.— La trenuri se poate 
obține oprirea automată a trenului, pentru cazul 
când mecanicul locomotivei nu a opri! la semnalul 
de stop. 

1. Automatică (aBToMaTHHa; automatique; 
Automatik; automatic, control; automatika]. Tehn.: 
Totalitatea mijloacelor tehnice cari permit con- 
ducerea automată a unui proces tehnologic sau 
realizarea automată a unei operațiuni (adică fără 
intervenfiunea omului, când aceasta ar fi fost nece- 
sară), Mecanismele cari îndeplinesc operațiunile 
indicate mai sus se numesc automate (v.). 

Aplicarea automaticei într'o instalaţie oarecare 
se numește automatizare (v.), iar automatul si 
instalaţia pe care o deservește constitue un sistem 
automat (v.). 

=. Aval, montaj ~ [Huxtree coejgunenge; 
montage aval; Unterhalbschaltung, Avalmontage; 
aval connection; alsó kapcsolás]. Elt.: Montaj elec- 
tric folosit la măsurarea rezistențelor prin metoda 
voltmetrului și ampermetrului, la măsurarea puterii 
în curent continuu cu voltmetrul și cu amperme- 
trul — şi la măsurarea puterii în curent continuu, 
respecliv a puterii active în curent alternaliv, cu 
ajutorul wattmetrului (v. sub Măsuri electrice). 

Caracteristic pentru montajul aval e conectarea 
voltmetrului în derivație, după ampermetru, astfel 


— 


I. Moniaj aval al volimetrului. 
G) generatcr; V) voltmetru; A) am- 
permeiru. 


II. Montaj aval al watt- 
metrului. 


încât să măsoare tensiunea la bornele recepto- 
rului (v. fig. I), respectiv conectarea bobinei de 


tensiune a wattmetrului astfel, încât borna ei de 
intrare (marcată) să fie legată cu borna de ieșire | 
(nemarcată) a bobinei de curent (v. fig. Il). 

3. Avans de laminare [ckopocrb NpOKATKH; 
avance de laminage; Walzenvorschub; rolling feed; 
hengerlssi elósietés]. Metl.: Diferenţa dintre vitesa 
de ieșire a laminatului dintre cilindrii unui lami- 
nor și vitesa periferică a cilindrilor. Avansul de 
laminare depinde de dimensiunea materialului 
înainte de laminare și după laminare, de diame- 
trul cilindrilor, de vitesa de laminare, de calitatea 
materialuiui laminat, etc. Se exprimă în procente 
din vitesa periferică a cilindrilor și, în practică, 
în cazul laminării oțelului, are valori cuprinse între 
O si 5%. Determinarea lui prezintă importanţă 
la calibrarea laminoarelor continue. 

4. Ax triunghiular [yruogoă pbluar; levier 
d'équerre; Winkelhebel; crank equaliser; szög- 
emelő]. C.f.: Piesă in formă de triunghiu din 
timoneria fránei unui vagon de cale feratá si care 
transmite forța de frânare la sabo[i. E constituit 
din bare cu cepuri sau din fevi cu cepuri (v. fig). 


Ax triunghiular, peniru vagoane. 


5. Azotului, isotopii ~ [H30TODbI 830Ta; 
isotopes de l'azote; Stickstofíisotope; azote iso- 
topes; nitrogén-izolópok]. Fiz.: Se cunosc urmá- 
torii isotopi ai azotului: azotul 13, care se desin- 
tegrează cu emisiune de pozitroni, cu timpul de 
înjumătățire de 9,93 min, obținut prin reacţiile 
nucleare BIO (x, n) N13, C? (d, n) NI3, C! (p, y) N13, 
NH (n, 2n) NI3, NH (d, 1) NB, NH (y, n) N33, 
O16 (n, p 3n) NI azotul 14 si azotul 15, cari 
se găsesc, respectiv, în proporţiile de 99,62 si 
0,38%, în azotul natural; azotul 16, care se des- 
integrează cu emisiune de electroni, cu timpul de 
înjumătățire de 7,35 s, ob[ nut prin reacțiile nucle- 
are NI5 (n, y) NI6, NI5 (d, p) NI6, O!6 (n, p) N16, 
F19 (n, a) N!6; azotul 17, care se desintegreazá 
cu emisiune de electroni, cu timpul de îr.jumă- 
tálire de 4,14 s. 


